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PART III 
Stores Purchase 


Ayurveda Medical Education Department 17 - 1- 2019 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ ദർഘാസ് 
പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ 50 കൂടുതൽ മണിയോർഡർ 
[നമ്പർ 10 /2018-19] 

ആയി അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 

യിരിക്കുന്ന വില നിരക്കുകൾ ദർഘാസ് അംഗീകരിച്ച് നൽകുന്ന 
നമ്പർ S1 - 4093 /2018 / AVC( B ). 

2018 ഡിസംബർ 19 . 

തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിനുള്ളിൽ 
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജ് മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില 
ഫാർമ സി യിൽ ആവ ശ്യ മായ സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ , 900 ആണ്[ ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങുന്നതിനായി 108 രൂപയുടെ 
സ്റ്റീൽ ഡം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ 

(SGST 54 & CGST 54 ) ഒറിജിനൽ ജി. എസ്. റ്റി. ചെലാൻ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.) ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 504. 
അടങ്കൽ തുക - 2,60, 000. 

പൂരിപ്പിച്ച് ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയ 

തുകയുടെ 1 % തുക ( ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 1,500 ) 
ഓരോ ദ ർ ഘാ സുകളും ആയൂർ വേദ കോളേജ് 

നിരതദ്രവ്യമായി തിരുവനന്ത പുരം ആയൂർവേദ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി 

പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡാറ്റും 
സീൽ ചെയ്ത് കവറിന് പുറത്ത്" തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് 

- 200 - ന്റെ കേരള സംസ്ഥാന മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 
ആയൂർ വേദ കോളേജ് ഫാർമ സി യിൽ ആവ ശ്യ മായ 

ഒരു പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു 
സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ , സ്റ്റീൽ ഡം എന്നിവ വിതരണം 

ടെണ്ടറും കാരണം കാണിക്കാതെ നിര സി ക്കാ നോ 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 18 - 1- 2019 

മാറ്റിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ 
ഉച്ചയ് ക്ക് ശേഷം 3 മണിവരെ സമർപ്പി ക്കാവുന്ന താ ണ് . 

- ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
18 - 1- 2019 - ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ 

ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ 18 - 1- 2019 - ന് സർക്കാർ അവധി 
നിയ മാ നു സ രണം തുറ ക്കു ന്ന താ യി രി ക്കും . യാതൊരു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ -- അതേ സമയം ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
പാടില്ലാത്ത താകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - വിവരങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. 
Gaz. No. 1/ 2019/DTP (Stores Purchase ). 
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1st JAN . 2019 ) 


STORES PURCHASE 


- [ No. 10/ 2018 -19) 


No. S1 - 4093 / 2018 / AVC-( B ). 


19th December 2018. 


Sealed competitive tenders are invited for the 
" Supply of Stainless Steel Trays & Steel Drums 
to Government Ayurveda College Pharmacy , 
Thiruvananthapuram for the year 2018 - 19 as detailed 
below . 


18 -1-2019 as a public holiday, the tender will be opened 
at the same time on next working day. Further details can 
be had from the office during office time. 

Sl. Name of Specification Quantity 
No. Equipments 

required 
- 1 Stainless Steel Tray 420mm x 940mm 25 Nos . 


2 Steel Drum 


100 ltr. 


5 Nos. 


50 ltr . 


5 Nos . 


Office of the Principal, 
Govt. Ayurveda College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


ar T 


| Estimate Cost - 2,60,000 . 

The envelops containing the tender should 
be superscribed “ Supply of Stainless Steel Tray & Steel 
Drums” to Government Ayurveda College Pharmacy , 
Thiruvananthapuram for the year 2018- 19 , addressed 
to the Principal, Government Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram . The last date of the receipt of 
tenders will be at 3 p . m . on 18 - 1 - 2019 . The late tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened at 
3 . 30 p .m . on 18 - 1- 2019 in the presence of the tenderers 
or their authorized representatives, who may be present at 
that time. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[നമ്പർ 20 / 2018 - 19) 


നമ്പർ S1 - 4919 /2018/ AVC. 


| 2018 ഡിസംബർ 21. 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് 
സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി പ്രസൂതിതന്ത 
ആന്റ് സീരോഗ വകുപ്പിലേക്ക് "ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാഷർ 
എക് സ് ടാക്സർ എന്ന ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്ത് 
സ്ഥാ പി ക്കു വാൻ ത യ്യാ റു ള്ള വ രിൽ നി ന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Intending tenderers may on application to the 
Principal , Government Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram to obtain requisite tender forms on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender forms should be accompanied by cash remittance 
of 900 [ Original GST Chalan for - 108 (SGST- 54 
& CGST- 54 ) should be submitted for obtaining tender 
form ] which is the price fixed for a form and which is not 
refundable under any circumstances. Tender forms are not 
transferable . Sale of tender forms will be closed at 3.30 p. m . 
on 17 - 1 - 2019 . Cheque, Postage stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of forms. Those who wish to 
purchase tender forms by post shall send an additional 
amount of 50 by money order to cover postal charges. 
Duplicate tender forms, if required will be issued 
at 504. 


അടങ്കൽ തുക - 4,00,000. 
-ഓരോ ദർഘാ സു കളും ഗവ . ആയൂർവേദ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി 
സീൽ ചെയ്ത് കവറിന് പുറത്ത് “ തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് 
ആയൂർവേദ കോളേജ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും 
ആശുപ്രതി പ്രസൂതിതൻ ആന്റ് സ്ത്രീരോഗ വകുപ്പിലേക്ക് 
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാഷർ എക്സ്ട്രാക്റ്റർ എന്ന ഉപകരണം 
വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി 17 - 1 - 2019 , ഉച്ചയ് ക്ക് 3 മണിവരെ 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 17-1-2019 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത താകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ 
വിൽപ്പന 16 - 1- 2019 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് 
അ വ സാ നി ക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാൽമാർഗ്ഗം 
ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ 50 
കൂടു തൽ മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേ ണ്ട താകുന്നു . 
ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വില നിരക്കുകൾ 
ദർഘാസ് അംഗീകരിച്ച് നൽകുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം 
വരെയുള്ള കാല യ ള വി നു ള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ 
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില 1,200 ആണ് 
( ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങുന്നതിനായി 44 (SGST 72 & CGST 72)- ന്റെ 
ഒറിജിനൽ ജി . എസ്. റ്റി. ചെലാൻ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 672. 


Intending tenderers should submit an amount of 1 % 
of the quoted amount as Earnest Money Deposit 
( minimum 1 , 500) by Demand Draft in favour of the 
Principal , Government Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram together with an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 200 . The rate quoted 
shall remain firm for acceptance till one year from 
the date of acceptance. The Principal , Govt. Ayurveda 
College, Thiruvananthapuram will have powers to 
postpone/ cancel the tender. If Government declared 
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1st JAN. 2019 ] 


STORES PURCHASE 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയ 
തുകയുടെ 1 % തുക ( ഏ റ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 1, 500 ) 
നിരതദ്രവ്യമായി തിരുവനന്തപുരം ആയൂർവേദ കോളേജ് 
പിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റും 
- 200 - ന്റെ കേരള സംസ്ഥാന മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 
ഒരു പിലി മി നറി എഗി മെന്റും ഹാജരാക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണംകാണിക്കാതെ നിരസിക്കാനോ 
മാറ്റി വ യ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം തിരു വ ന ന്ത പുരം 
ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ 17 -1- 2019 - ന് സർക്കാർ അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ 
സമയം ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. 


Stamp Paper worth 200. The rate quoted shall remain 
firm for acceptance till one year from the date of 
acceptance . The Principal, Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram will have powers to postpone /cancel 
the tender. If Government declares 17 - 1 - 2019 as a public 
holiday , the tender will be opened at the same time on 
next working day . Further details can be had from this 
office during office time. 


TECHNICAL SPECIFICATION 


|| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


Drum Capacity 

| 9 .5 kg ( washer)/ 8 .2 kg Dryer 
Cylinder volume 

198 /96.8 
Spin speed 

1200RPM 
Motor 

0 .25/ 0 .67kW 
Door Type 

Window 
Heating Heat Sources Electric 
Heating Element 

4000KW 
Water consumption / cycle — 44.3 
Water pressure 

1 . 4 - 8 . 3 bar 
Voltage/Hz/Phases 

Dryer 240/50/1 
Net weight 

177 kg 
Height 

1986mm 
Width 

683mm 
Depth 

704mm 


| 


| 


| 


| 


- [ No. 20/2018-19] 
No. S1 - 4919 /2018/ AVC. 

21st December 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
and installation of Industrial Washer Extractor in 
Prasoothitantra and Streeroga Department, Govt. Ayurveda 
College Hospital for Women and Children , Poojappura , 
Thiruvananthapuram for the year 2018 -19 under the State 
Gynaecology Project III Phase . 
| Estimated Cost - 4,00,000 . 

The envelopes containing the tender should bear the 
superscription “ Supply and Installation of Industrial 
Washer Extractor in Prasoothitantra and Streeroga 
Department, Govt. Ayurveda College Hospital for Women 
and Children , Poojappura, Thiruvananthapuram and 
addressed to the Principal, Government Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram . The last date of the receipt of 
tenders will be at 3 p . m . on 17 - 1 - 2019 . The late tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened 
at 3. 30 p . m . on 17 - 1 - 2019 in the presence of the tenderers 
or their authorised representatives, who may be present at 
that time. 


| 


| 


| 


Office of the Principal, 
Govt. Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 11/2018 - 19) 

- (1 ) 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, Govt. Ayurveda College, Thiruvananthapuram to 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 
be submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by cash remittance of 1,200 [Original GST 
Chalan for - 144 (SGST- 72 & CGST- 72 ) should be 
submitted for obtaining tender form ], which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances. Tender forms are not transferable. Sale of 
tender forms will be closed at 3 p. m . on 16 - 1 -2019 . 
Cheque , Postal Stamps etc. will not be accepted towards 
the cost of forms. Those who wish to purchase tender 
forms by post shall send an additional amount of 50 
by money order to cover postal charges . Duplicate tender 
forms, if required will be issued at 672 . 

Intending tenderers should submit an amount of 1 % 
of the quoted amount as Earnest Money Deposit 
( Minimum - 1, 500 ) by Demand Draft in favour of the 
Principal, Government Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram together with an agreement in Kerala 


നമ്പർ എ2-1661/ 2018/ആകോക . 

2018 നവംബർ 30. 
- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജിലെ വിവിധ 
- വകുപ്പുകളിലേക്ക് ചുവടെ കൊടുത്ത പെസിഫിക്കേഷൻ 

പ്രകാരം യു . പി .എസ്. വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,75, 000 . 

U100B70006813.00 — 1 KVA line interactive UPS with 
150AH battery with battery trolley ( 120 minute backup 
with ISO Certification including electrification . Buy back 
rate of damaged UPS battery with UPS may be mentioned 
the tender) — 6 Nos . 


6302 1 KVA line interactive UPS with 150AH battery 
യുടെ വിലയാണ് ദ ർ ഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ത് . 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജ്, കണ്ണൂർ, 
പരിയാരം എന്ന വിലാസത്തിലാണ് ദർഘാസ് അയയ്ക്കേണ്ടത്. 
ദർഘാസ് കവറിനു പുറത്ത് “കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ 
കോളേജിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ യു . പി .എസ്. - കൾ 
വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 16 -1- 2019 - ന് 
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വൈകു ന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പ് കോളേജ് ഓ ഫീ സിൽ Intending tenderers may on application to the 
ലഭിച്ചിരിക്കണം. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി Principal, Government Ayurveda College Kannur, Pariyaram 
ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് വാങ്ങി യ വ രു ടെയോ അവരുടെ to obtain the requisite tender forms on which tenders 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 

should be submitted . Application for the Tender form 
16 - 1-2019 - ന് വൈകുന്നേരം 3. 30 - ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

should be accompanied by a cash remittance of 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 630 + 18 % ജി . എസ്. ടി ., 

- 630 + 18 % GST, Total 743 ( Original GST chalan for 
ആകെ 743. ( ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ 

- 113 should be produced for the purchase of tender 
തങ്ങളുടെ ജി .എസ്. ടി . അക്കൗണ്ട് മുഖാന്തിരം 113 

form ) Postal charge of 50 should be added if the forms 
അടച്ച് ഒറിജിനൽ ചെല്ലാൻ ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങുന്ന 

needed by post. The price fixed for a form /set of forms 
സമയത്ത് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്) . ഫോറം തപാലിൽ 
ലഭിക്കാൻ വിലയോടൊപ്പം 50 അധികമായി മണിഓർഡർ 

is not refundable under any circumstances. The tender 
അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 

forms are not transferable. Sale of tender forms will be 
നിശ്ചിതവും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു നൽകാത്തതുമാണ്. ദർഘാസ് 

started at 11 a.m . on 3 - 1- 2019 and will be closed at 3 p.m . 
മറ്റൊ രാ ളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റാ വു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 

on 15 - 1 - 2019 . Demand Draft, Cheques, Postal Order etc . 
ഫോമുകളുടെ വിൽപ്പന ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 3- 1-2019 - ന് will not be accepted towards the cost of tender forms. 
രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതും 15 - 1 - 2019 - ന് nor will the forms be sent per VPP . Duplicate tender form 
വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. ചെക്ക്, if requested will be issued at 372 ( 315 + 18 % GST, 
പോസ്റ്റൽ ഓർ ഡർ, ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റ് തുട ങ്ങി യവ total 372 .) (Original GST chalan for 45 should be 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഫോറങ്ങൾ വി . പി . പി . ആ യി produced for the purchase of tender form ) postal 
- അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ 

charge 50 should be added if the forms needed by post. 
- 372 - ന് ( 315 + 18 % ജി . എസ് . ടി . ആ കെ 372 ) 

A preliminary agreement as per Appendix XVII on Kerala 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ( ദർ ഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ള 

Stamp Paper worth 200 together with an EMD of 1 % 
- സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജി.എസ്. ടി. അക്കൗണ്ട്മുഖാന്തിരം 

of the total amount quoted (minimum 1,500 ) should be 
57 അടച്ച് ഒറിജിനൽ ചെല്ലാൻ ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങുന്ന 

attached with the tender form by way of Demand 
സമയത്ത് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ) ( ഫോറം ത പാ ലിൽ 
ലഭി ക്കു വാൻ വില യോ ടൊപ്പം 50 അ ധികമായി. 

Draft/Postal Order. Principal has the right to accept or 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.) പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 

reject the tender without further notice. If Government 
രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായും 

have declared public holiday on 16 - 1-2019, tender will be 
(ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1,500 ) 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രകടലാസിൽ 

opened at 3 . 30 p . m . on the next working day. Further 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ details can be had from the College Office during the 
സ്വീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളി office time. 
നുണ്ടായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ 16 - 1- 2019 - ന് 

( 2 ) 
സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തിദിവസം 3 .30 - ന് ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

( നമ്പർ 12/ 2018 -19 ) 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
സമയങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 

നമ്പർ എ3/ 3164 / 2017/ ആ . കോ . ക ( 4). 2018 ഡിസംബർ 4, 
- [ No. 11/2018-19 ] 

കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിലെ 

ശാലാക്യതന്ത് വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ നോൺ 
No. A2 - 1661/ 2018/ ACK . 

30th November 2018 . കോൺടാക്ട് ടോണോമീറ്റർ (ഒരെണ്ണം) വിതരണം ചെയ്ത് 
Sealed tenders are invited for the supply and 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
installation of UPS in various Departments of Government 

- പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ്, കണ്ണൂർ, 
Ayurveda College, Kannur, Pariyaram as per the details 

പരിയാരം എന്ന വിലാസത്തിലാണ് ദർഘാസ് അയയ്ക്കേണ്ടത്. 
given below for the financial year 2018 - 19 . 

ദർഘാസ് കവറിനു പുറത്ത് “കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ 
Estimate Cost - 1, 75,000 . 

കോളേജിലേക്ക് ശാലാക്യതന്ത് വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
Specification — 1 KVA line interactive UPS with 150AH നോൺ കോൺടാക്ട് ടോണോമീറ്റർ വിതരണം 
battery with trolley (120 minute backup with ISO ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
Certification including electrification . Buy back rate of പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 16 - 1- 2019 - ന് വൈകു ന്നേരം 
damaged UPS battery with UPS may be mentioned in the 3 മണിക്ക് മുമ്പ് കോളേജ് ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്ക ണം . 
tender) — 6 Nos . 

വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
Tenders should be superscribed “ Tender for the 

വാങ്ങി യ വ രു ടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതി നിധി 
supply and installation of UPS for Government Ayurveda 

കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 16 - 1- 2019 - ന് 
College , Kannur, Pariyaram for 2018 - 19 and addressed 

വൈകുന്നേരം 3.30 - ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് 
to the Principal, Government Ayurveda College , Kannur, 

ഫോറത്തിന്റെ വില 1,260 + 18 % ജി . എസ്. ടി ., 227 , 
Pariyaram . Last date of receipt of sealed tenders to this 

ആകെ 1, 487 . ( ഒറിജിനൽ ജി .എസ്. ടി . ചെല്ലാൻ 
office is 16 - 1 - 2019 at 3 pm . Late tenders will not be 

ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറം തപാലിൽ ലഭി ക്കു വാൻ 
accepted . Tenders will be opened at 3 . 30 p . m . on 
16 - 1 - 2019 in the presence of such of the tenderers or 

വില യോ ടൊപ്പം - 50 അ ധി ക മായി മണി യോർഡർ 
their authorized representatives who may be present at 

അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. ) ദ ർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 
that time. 

നിശ്ചിതവും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു നൽകാത്തതുമാണ്. ദർഘാസ് 
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മറ്റൊ രാ ളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റാ വു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 

ഫോമുകളുടെ വിൽപ്പന ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 3-1- 2019- ന് 
രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതും 15 - 1- 2019 - ന് 
വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. ചെക്ക്, 
പോസ്റ്റൽ ഓർ ഡർ, ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റ് തുട ങ്ങി യ വ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഫോറങ്ങൾ വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ 
- 630 + 18 % ജി . എസ്. ടി . ( ഒറിജിനൽ ജി . എസ്. ടി . 
ചെലാൻ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്). അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യവും (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1,500 ) 200- ന്റെ 
കേരള മുദ ക ട ലാസിൽ പാഥമിക എഗി മെ ന്റും 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കാനോ 
നിരസിക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാ 
യിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ 16 -1-2019 - ന് സർക്കാർ 
അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം 3.30 - ന് ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വി വ ര ങ്ങ ൾ കോളേജ് ഓ ഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
സമയങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


be added if the forms needed by post. A preliminary 
agreement as per Appendix XVII on Kerala Stamp Paper 
worth 200 together with an EMD of 1 % of the total 
amount quoted (minimum 1,500 ) should be attached with 
the tender form by way of Demand Daft/Postal Order. 
Principal has the right to accept or reject the tender 
without further notice . If Government have declared 
public holiday on 16 -1 -2019 , tender will be opened at 3.30 
p . m . on the next working day. Further details can be had 
from the College Office during the office time. 
Specification 

Quantity 
required 


- [ No. 12/2018-19 


Intra Ocular pressure ( IOP) measurement 1 No. 
Range : 1mm60mm Hg/ 0.1kPa - 8 .0 kPa 
Measurement resolution : 1mm Hg/0 .1kPa 
Stimulous : Fixation Light: Green (Blinking/ 

non blinking option ) 
Startup method : manual/ Automatic 
IOP correction function: with a corneal thickness 

input function 
Built in monitor body : 8 .5 inch WVGA colour LCD 

monitor, touch panal 
Printer : Required 
Motorised Table : Should be supplied 


No . A3/ 3164/ 2017/ ACK ( 5 ) . 

4th December 2018 . 
Sealed tenders are invited for the supply and 
installation of Non Contact Tonometer in the Departments 
of Salakyathantra of Government Ayurveda College , 
Kannur, Pariyaram . 

Tenders should be superscribed as “ Tender for the 
supply and installation of Non Contact Tonometer in 
Government Ayurveda College , Kannur, Pariyaram for 
2018 - 19 ” and addressed to the Principal, Government 
Ayurveda College Kannur, Pariyaram . Last date of receipt 
of sealed tenders to this office is 16 - 1 - 2019 at 3 pm . 
Late tenders will not be accepted . Tenders will be opened 
at 3 .30 p . m . on 16 - 1 - 2019 in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 


Office of the Principal, 
Government Ayurveda College , 
Kannur, Pariyaram . 


( Sd.) 
Principal. 


Central Prison and Correctional Home 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി . പി6 - 29 /2018 - 19 . 


| 2018 ഡിസംബർ 18 . 


Intending tenderers may on application to the 
Principal , Government Ayurveda College Kannur, Pariyaram 
to obtain the required tender forms in which tenders 
should be submitted. Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance of 1, 260 
+ 18 % GST ( Original GST chalan for 227 should be 
submitted ). Postal charge of 50 should be added if the 
forms needed by post. The price fixed for a form /set of 
forms is not refundable under any circumstances . 
The tender forms are not transferable . Sale of tender forms 
will be started at 11 a. m . on 3 - 1 - 2019 and will be closed 
at 3 p .m . on 15 - 1- 2019 . Demand Draft, Cheques , Postal 
Order etc . will not be accepted towards the cost of tender 
forms. nor will the forms be sent per VPP. Duplicate tender 
form if requested will be issued at 630 + 18 % GST 
( Original GST chalan for 113 should be submitted for 
the purchase of tender form ) . Postal charge 50 should 


-- തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ 
ഹോം മാനുഫാക്ടറി യൂണിറ്റിലേക്ക് 2018 -19 സാമ്പത്തിക 
വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹാർഡ്വെയർ മെറ്റീരിയൽസ് 
വിത രണം ചെയ്യു വാൻ താൽപ ര്യ മുള്ള സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ 
വ്യക്തി ക ളിൽ നിന്നും മുദവെച്ച് ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കവറിന് മുകളിൽ 
പങ്കെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദർഘാസിന്റെ പേര് എഴുതി 
- സൂപണ്ട്, സെൻട്രൽ പിസൺ & കറ ക്ഷ ണൽ ഹോം , 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ അടങ്കൽ തുക - 2,45,000. 

ദർഘാസുകൾ നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അ വ സാന തീയതി 16 - 1 - 2019 ബുധ നാഴ്ച പകൽ 
11 മണി ക്കാ ണ് . ദർ ഘാ സു കൾ സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ 
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
അന്നേദിവസം 4 മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. 


Gaz . No . 1 / 2019 /DTP (Stores Purchase ) . 
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EMD - 2,500 . 
Cost of tender form : 

Original - 500 + 5 % GST. 
| Duplicate 250 + 5 % GST. 


EMD should be submitted through DD worth 
- 2, 500 along with the sealed tender in favour of the 
Superintendent, Central Prison , Thiruvananthapuram . 

Cost of tender form is not refundable under any 
circumstances . Last date for the sale of tender form is 
14 -1- 2019 at 4 p . m . 

Cheques , Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will be the forms sent per 
VPP. 


താമ സിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ടെണ്ടർ നിരക്ക് 
31-3 - 2019 - വരെ പ്രബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

- സൂപ്രണ്ട്, സെൻട്രൽ പിസൺ & കറക്ഷണൽ ഹോം , 
തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആഫീസിൽ രൊക്കം പണമടച്ചാൽ 
പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം- 2, 500. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- അസ്സൽ - 500 + 5 % ജി .എസ്. റ്റി. 

പകർപ്പ് - 250 + 5 % ജി .എസ്. റ്റി. 
മുദ്രവെച്ച് ദർഘാ സി നോടൊപ്പം സെൻട്രൽ ജയിൽ 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത 2,500 - ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
നിരതദ്രവ്യമായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന് നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന 
14 - 1 - 2019 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി. യായി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെക്ക്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മു ത ലാ യ വ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല . ബഹു . ഡി . ജി. പി . 
( പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ്സ്) അവർകളുടെ 
ഉത്തരവിന് വിധേയമായി ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖ പ്പെ ടു ത്തിയ സ്ഥാപ ന 
ത്തിന്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ ടെണ്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന 
താ യി രിക്കും. യാതൊരു കാര ണവും കൂടാതെ ടെണ്ടർ 
നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ 
പ്രിസൺ സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

ടെണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി 
സമയത്ത് സെൻടൽ ( പിസൺ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ 
ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


In accordance with the rules and regulations or the 
directions of the Director General of Prison & Correctional 
Services, the tender will be fixed to the lowest rate quoted 
by the bidder. 
- The Superintendent, Central Prisons & Correctional 
Home reserves the right to accept or reject all or any of 
the bids without assigning any reason whatsoever. 

For more details contact office of the Superintendent 
Central Prisons & Correctional Home, Poojappura on 
working days at office hours. 

LIST OF ITEMS 


Sl. 


Items 


Quantity 


- No. 


(1) 


( 2 ) 


- ( 3) 


415 Kg. 


| 1 

2 


3 


4 


25 Kg. 
25 Kg. 
20 Kg . 
25 Kg. 
40 Kg. 
10 Kg. 


No. CP6-29/2018 -19 . 

| 18th December 2018. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Hardware materials mentioned below , required for the 
Manufactory Unit of Central Prison & Correctional Home, 
Thiruvananthapuram for the year 2018 - 19 . 

The envelops containing the tender forms should 
bear the superscription with the name of tender and 
should be addressed to the Superintendent, Central Prison 
& Correctional Home, Thiruvananthapuram - 695 012 . 

Estimate Cost of Tender is — 2 ,45 ,000 . 

Last date of receipt of tender along with EMD will 
be on Monday 16th January 2019 at 11 a . m . Sealed 
tender will be opened at 4 p . m . on the same day in the 
presence of the parties or their authorized representatives 
at that time. 

Late tenders will not be accepted . 
The tender rate is valid up to 31-3 - 2019 . 

Tender forms are available from the office of the 
Superintendent, Central Prison & Correctional Home, 
Thiruvananthapuram at working hours. 


6 
| 7 

8 
9 


Hindalium Sheet 8 x4 x4/4 " 
Aluminium Rivet 1"x5/16" 
Aluminium Rivet 3/ 4" X1/4 " 
Aluminium Rivet 1"x4/4 " 
M . S . Flat 2" x1/4" 
M. S . Flat 1" xl/4 " 
M. S. Flat 3 / 4" xl/4 " 
M. S . Rod 5 /8 " 
M. S . Rod 12 " 
M . S . Rod 3 / 8 " 
Plate Washer 5 / 16 " 
Plate Washer 1/4 " 
Steel Pipe (18 gauge ) 
Wheel plate Damage Automobile 
Drill bit ( 5/16 ") 


25 Kg. 


75 Kg. 


11 


10 Kg. 
5 Kg. 
5 Kg. 
20 mtr. 
100 Kg. 
18 Nos. 


· 
| 15 
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- (1 ) 


( 2 ) 


- (3 ) 


16 


5 Nos. 
8 Nos. 
10 Nos. 
10 Nos. 


Portable Plaining Machine 
(Hand cutter ) 6 " blade 
( Bosh Company Fiber body) 
Rip Saw (Steel Vishwakarma 
Industries ) 


1 No. 


18 


44 


3 Nos. 


Welding Shield 


1 No. 
1 No . 
100 Nos. 


3 Nos. 


| Steel Hinches 3 " 


3 Nos. 


Drill bit 1/4 " (6mm) 
- Welding Glass Black 41/4"x3! 4" 

Grinding Stone 100mm 
| Cutting Stone ( Green ) 100mm 

Cutting Stone (Green ) 350x6x3 
Grinding Stone Smooth 8 " x1 " 
Grinding Stone Rough 8 " x1 " 
Hand Needle No. 6 
Button Holes Needle (DPx5-16 ) 
| Drill Bit ( HS Steel 6mm ) 

Concrete Drilling bit 
| Iron Screw 2 " ( Wood screw 
Gowrie House ) 
Iron Screw 1 3/4" (Wood screw 
Gowrie House) 





Steel Hinches 4 " 


25 Nos. 


50 Nos. 


48 


Steel Tower Bolt 4 " 


25 Nos. 


50 Nos. 


50 Nos. 


2 Nos. 


50 


200 Nos. 


Steel Hook and Eyes 3" 

Steel Screw 1" 
- Steel Screw 3/ 4" 

Steel Screw 1/2 " 


600 Nos. 


1000 Nos. 


52 


400 Nos. 


1500 Nos. 


Office of the Superintendent, 
Central Prison & Correctional 
Home, Thiruvananthapuram . 


500 Nos . 


(Sd.) 
Superintendent. 


| Iron Screw 112 " ( Wood screw 
Gowrie House ) 
Iron Screw 1" (Wood screw 
Gowrie House ) 
Cupboard Lock Iron 242 
(Mukesh Brand ) 


500 Nos. 


Collegiate Education Department 


25 Nos. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


25 Nos. 


നമ്പർ എ3/ 1485 / 2018 / KKTMGC. 


| 2018 ഡിസംബർ 6. 


100 Set 


5 Nos. 


1 Nos . 


Cupboard Lock Brass 21/2 
(Mukesh Brand) 
Cot Bolt 8 " 
Measuring Tape Steel 3mtr . 
( Freeman ) 
Measuring Tape Steel 5mtr. 
( Freeman ) 
Grinding Stone 1/2" Smooth 
Saw Grinding 
Grinding Stone 3 /4 " Smooth 
(Flat Grinding ) 
Circular Saw Blade 18 " 
( High speed Steel) 
Band Saw Blade 
5cm x2mm Steel 
Hack Saw Blade 11/4 " 
Hack Saw Blade 1/2" 


2 Nos. 


1 Nos. 


പുല്ലൂറ്റ് കെ . കെ . ടി . എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ 
പുതിയതായി പണികഴിപ്പിച്ച ലൈബ്രറി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് 
സി . സി . ടി . വി. ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചു നൽകു ന്ന തിന് 
- 2,00,000 - ൽ താഴെ മാത്രം അടങ്കൽ തുകയുള്ള മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് “ സി. ഡി . സി. ഫണ്ടിൽ നിന്നും 
സി . സി . ടി . വി . ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചു നൽകു ന്ന തിനുള്ള 
ദർഘാസ് എന്ന്എഴുതി യി രിക്കേ ണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കെ . കെ . ടി. എം. ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, പുല്ലൂറ്റ് പി. ഒ., തൃശ്ശൂർ ജില്ല, 
പിൻ - 680 663 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 15 -1- 2019 വൈകിട്ട് 
2 മണിവരെ ആയിരിക്കും. മേൽ സമ യ ത്തി നു ള്ളിൽ 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 16 - 1- 2019 പകൽ 10 മണിക്കുള്ളിൽ 
അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഘാസുടമകളുടെയോ അവർ അധികാര 
പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള വ്യക്തി ക ളു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലാണ് 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. പ്രസ്തുത ഫോറത്തിന് 
- 600 +18 % GST പ്രകാരം അടച്ച് അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 

ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
എന്നാൽ ഡാഫ്റ്റ്, ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ 


2 Nos. 


60 mtr. 


8 Nos. 


6 Nos. 


Hack Saw Blade 1 " 


5 Nos. 


Portable Circular Saw Machine 
(Hand cutter ) 4" blade 
( Bosh Company Fiber body) 


| 1 No. 
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പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി3 - 346/ 2018 / CHK . 


2018 ഡിസംബർ 21. 


സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ പകർപ്പ് 
ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പകർപ്പ് ഒന്നിന് 300 +18 % GST പ്രകാരം 
അടച്ച് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപന 
15 - 1- 2019 , 2 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറം 
തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്ന് താൽപര്യമുള്ളവർ ആവശ്യമായ 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച മേൽ വിലാസം എഴു തിയ കവർ 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


No. A3/1485/2018/ KKTMGC. 


6th December 2018. 


2017 - 18 വർഷം കൊടു വള്ളി നിയോ ജ ക മ ണ് ഡലം 
എം . എൽ. എ . -യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തി സി . എച്ച്. എം . കെ . എം . ഗവൺമെന്റ് 
ആർട് സ് & സയൻസ് കോളേജിൽ താഴെ പറയുന്ന 
സ് പെസിഫിക്കേ ഷ നോടു കൂടിയ കോളേജ് ബസ് 
വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നും 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

പുനർ ദർഘാസ് നമ്പർ ബി3/ 346/2018/ CHK . 
www.etenders. kerala .gov.in എന്ന സൈറ്റിലെ നമ്പർ. 
അടങ്കൽ തുക - 19,50,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ദ ർ ഘാ സു ക ളു ടെ വില - 4 , 602 [ 3,900 + 7 02 
( 18 % ജി . എസ് . ടി .)] 


Sealed tenders are invited for the installation of 
CCTV Camera in the new library building for an estimated 
amount below 2,00,000 to K . K .T. M. Government College, 
Pullut, Kodungallur, Thrissur District , Pin -680 663 under 
CDC Fund. 


- www. etenders. kerala . gov.in എന്ന സൈറ്റ്മുഖേന 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും 
15 - 1- 2019, 5 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 16 -1- 2019, 
5 മണി. 


Tender should be superscribed “ Tender for the 
installation of CCTV Camera to the College library under 
CDC Fund ” and should be addressed to the Principal, 
K . K . T. M . Government College , Pullut P. O ., Thrissur 
District , Kerala State , Pin -680 663. Last date of receipt of 

tender will be 2 p . m . on 15 - 1- 2019 . Late tenders will not 
| be accepted. Tender will be opened at 10 a . m . on 

16 -1 - 2019 in the presence of such tenderers or 
representatives, who may be present at that time. 
Intending tenderers may on application to the Principal, 
K . K . T. M . Government College , Pullut P . O ., Thrissur 
District , Kerala State , Pin -680 663 to obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied by 
a cash remittance of 600 + 18 % GST which is the price 
fixed for a tender form and is not refundable under any 
circumstances. Sale of tender forms will be closed at 
2 p . m . on every day . The tender forms are not 
transferable . Cheques, Postal Orders , Demand Drafts etc . 
will not be accepted towards the cost of tender form or 
will not be sent by V . P. P . Sale of tender form will be 
closed at 2 p. m . on 15 - 1- 2019 . 


ദർഘാസ് വിലയും നിര ത ദ വ്യവും ഓൺലൈനായി 
അ ട യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം 
- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ ( പാഥ മിക 
കരാർ പ്രതവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് www.etenders. kerala .gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് 
സന്ദർശിക്കുക. 


പെസിഫിക്കേഷൻ 


1. 40 + D സീറ്റ് 
2. എയർ ബ്രേക്ക് 
3. എസിഎസ് 
4. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് 
5. ICAT സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ലൈറ്റ്വെയിറ്റ് ബോഡി 

( AI S 52 Norms & AIS 063) 
6. ഭാരത് സ്റ്റേജ്IV -4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ മലകയറുന്നതിന് 

അനുയോജ്യമായ കൂടുതൽ കരുത്തുള്ളഎഞ്ചിൻ 
7. ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ 
8. ഗോൾഡൻമഞ്ഞ കളർ 
9. ഒരു വർഷ ടാക്സ് ഇൻഷ്വറൻസ് 
10. മറ്റ് വിവരം 

ചെറിയ റോഡിലൂടെ യാത്രയുള്ളതിനാൽ കഴിവതും 
ഒതുക്കമുള്ള വീൽ ബേസും ബോഡിയും മലകയറുന്നതിന് 

ഉതകുന്ന പ്രത്യേകംഎഞ്ചിനും അഭികാമ്യം. 
11. VLT. 


Duplicate forms if required will be issued at 
300 + 18 % GST per copy. Those who wish to receive the 
tender forms by post may send a self addresed , 
sufficiently stamped envelope in addition to the cost of 
tender form . 


K . K . T. M . Government College , 
Pullut, Kodungallur. 


( Sd.) 
Principal. 
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No . B3/ 346 /2018 /CHK . 


21st December 2018 . 


Tenders are invited online via e - Tender Mechanism 
of Government of Kerala from authorised distributor/ 
authorized dealers for purchase of College Bus for 
CHMKM Government Arts & Science College, Koduvally 
under MLA Special Fund 2017-2018 . 
Specification Supply of College Bus 40 + D Seat, Air 

Break ABS, Power Steering, ICAT Certified Light 
Weight Body (AI S 52 Norms & AIS 063 ), 
Bharath Stage IV -4 Cylinder Engine, Latest model, 
Golden Yellow Colour, One year Tax Insurance, 
VLT. 


EMD to be remitted online — 1 % . 


General Conditions 
1. Tender is purely online . Tender documents are to be 

uploaded through online e -tendering system . Tender 
cost and EMD should be submitted only through 

online. 
2. The quoted rates should be inclusive of all taxes 

and other charges. 
3. The tenders should be sent along with hard copy 

of document ( Technical & Price Bid ) on preliminary 
agreement executed and signed in Kerala Stamp 

Paper Value of 200 before opening tender. 
4. Warrenty should be specified as per tender notice 

for vehicle. 
5. The vehicle should be delivered within 30 days 

from the date of issue of the purchase order. 
6 . Those who are availing EMD exemption certificate 

showing the Government order of exempting the 

EMD /tender fee is to be attached . 
7 . The successful bidder should furnish an agreement 

and security deposit in the form of Bank 
Guarantee /DD from a Nationalised Bank for 
an amount of 5 % of order value address to 
the Principal , CHMKM Government Arts & 

Science College, Koduvally ,Kozhikode . 
8. The right to cancel these tender without further 

notice will be rest to the undersigned . 

After e-tendering the hard copy of all tendering such 
as agreement, brochure etc . should be submitted before 
the opening date superscribed the tender number with 
due date and addressed to The Principal, CHMKM 
Government Arts & Science College , Koduvally , 
Kozhikode-673 572. 


Cost of tender to be remitted online — 4,602 . 
Tender No . — B3/346/2018 /MLA Fund 2017 - 18 . 


Superscription ( Specification ) — Purchase (Supply) of 
College Bus. 

Estimated Cost — 19 ,50 ,000 . 


Bid submission start date and time — 24 - 12 - 2018 , 
at 10 a . m . 


Last date and time of receipt of tender on the 
website — 15 -1 - 2019 at 5 p. m . 


Date and time of opening of tender - 16 - 1 - 2019 , 
5 p . m . 


NB : — The tender procedure will be make as per Rules 

mentioned in the revised store purchase manual. 


Address for Communication — The Principal, CHMKM 
Government Arts & Science College, Koduvally, Kizhakkoth 
Post, Kozhikode, Pin -673 572 , Mob - 9495721540, Email 
gasckoduvally @ gmail.com . 


CHMKM Government Arts and 
Science College, Koduvally. 


(Sd .) 
Principal. 


Fire and Rescue Services Department 

e- TENDER NOTICE 


No. C -856 /2018 . 


11th December 2018 . 


e- Tenders in two cover system are invited from competent manufacturers or their authorised dealers with adequate 
stock and spares and repair capabilities for the supply of 2 Nos. of Scubaset with spare cylinder as per the specifications 
of this department. The tender is to be submitted as e -tenders through https ://etenders.kerala .gov. in . Since this is an 
e - tender, only those bidders who have enrolled in the above portal with their own Digital Signature Certificate (DSC ) can 
participate in the tender . 


e -Tender document and other details can be obtained from the above e -portal. 


The tender has two parts : 

1. Technical bid . 
2. Financial bid ( BOQ). 


Gaz. No. 1 / 2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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Tender No. with PAC — KFRS -DFOMPM -E -Re- Tender No. 01/18- 19 /SN - 9 lakhs. 
Closing date and time of e- tender - 14 -1- 2019, 4 p. m . 
Date of pre bid meeting — 22- 12 -2018 , 11 a. m . 
Last date and time of receipt of e- tender — 14- 1-2019 , 4 p.m . 
Date and time of Sample Verification — 21- 1- 2019, 11 a.m . 
Date & time of opening of e - Tender : 

1. Technical bid — 18 - 1-2019, 11 a.m . 

2. Financial bid — 22 -1 -2019 , 11 a.m . 
Cost of e- Tender (online submission ) - ° 1,500 GST @ 18 % 
Date upto which the rates are to remain firm for acceptance — 31 -3- 2019 . 
EMD — 1 % of PAC in online payment. 

Security Deposit — 5 % of total contract amount inclusive of E . M . D . To be furnished as bank guarantee of a 
scheduled bank . 

Period of supply — Within 25 days of reciept of supply order. 

The bidder desiring to take part in the bid shall log into https :// etenders.kerala .gov. in and then select tender and 
make the payment. Bidders will be directed to the payment gateway page of the State Bank of India . There are two 
options— State Bank of India Net banking payment, payment through NEFT from other banks to the payment gateway 
of SBI. 


For obtaining Digital Signature Certificate (DSC ) and necessary portal enrolment bidders can visit the website 
https://etenders.kerala. gov.in 

Tenders will be opened online in the presence of such tenderers or their authorized representatives who have 
logged in before the prescribed time of opening of technical & financial bids . If the date fixed for opening happens to be 
a holiday /due to net failure , the tender will be opened in the next working day, at the same time. 

The tenderer, or his representative , shall be physically present at the Fire and Rescue Services District Fire Office , 
Malappuram , on the date prescribed , with the sample of SCUBA Set with spare cylinder (Complete items as mentioned in 
the specification ), necessary documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and accessories 
for testing and verification . 

The price of the e- tender form shall be received only through online payment SBI/ SBI NEFT. 


The cost should be quoted in Indian Currency only . 


The tender has two covers : 

• Technical cover 

• Financial cover 
The first cover i.e. the technical cover shall be uploaded with the following document: 

1. Scanned copy of Departmental Technical specification of the product intended to supply duly signed and 
stamped by the bidder. 

The Bidder should sign , stamp and upload the Departmental Technical Specification as such , along with the 
tender. Uploading the duly signed and stamped Departmental Technical Specification will be treated as the applicant is 
ready to supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 

In case of any deviation from the Departmental Technical Specification , the bidder shall fill and upload 
specification compliance statement in the following proforma, clearly marking the details of deviation . The committee will 
check the admissibility of the deviation mentioned by the bidder and the tender will be admitted only if the deviation 
proposed by the bidder is acceptable for the Departmental Technical Committee. Deviations, if any, shall be strictly marked 
in the Specification Compliance Statement itself. If the applicant uploaded the Specification Compliance Statement and no 
marking is made in the column provided for marking deviation in the statement, it will be treated as the applicant is ready 
to supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 
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Specification Compliance Statement for 
Self Contained Underwater Breathing Apparatus Set (SCUBA Set with spare cylinder) 


Details of the product offered 


SI. 
No. 


Detail of Departmental 
Technical Specification 


Deviation from Departmental 
Technical Specification , if any 


2. Scanned copy of the agreement in the prescribed format in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
3 . Brochure of the product intended to supply . 
4 . Work Experience Certificate , OEM Authorisation Letter and other relevant details . 
5. Scanned copies of the declaration by the bidder on Kerala Stamp Paper worth 200 to the effect that no 

Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial at Court against him /his partner/s or any of his 
directors in connection with fabrication / supply of similar product made earlier to this Department. 
I, ......... 

. ..... ......... (Name, Address, Firm ) do hereby declare that no Vigilance Case have 
been charge sheeted and pending trial at Court against me, any of my partner/s or any of my directors, in connection 
with fabrication /supply of similar product made earlier to Kerala Fire and Rescue Services Department/Government of 
Kerala and none of us or our firm is blacklisted by any Government agencies/ PSUs in Kerala . 


Pre -bid meeting 

A pre bid meeting will be held at Fire and Rescue Services District Fire Office, Malappuram on the date and time 
as mentioned above . Bidders can participate in the pre bid meeting and clarify their doubts , if any. They can clarify their 
doubts by sending an e -Mail to adompm . frs @ kerala .gov. in and by contacting The District Fire Officer, Fire and Rescue 
Services, Malappuram in Phone number 09497920119. 
Tender opening and evaluation 

(a ) Soon after the opening of the tender, the tenderers are requested to come to the Fire and Rescue Services 
District Fire Office Malappuram with documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and 
accessories for the full understanding of the District Fire Office Purchase Committee ( Technical), on the date specified . 

(b ) There will not be any other further communications about the opening of the technical and financial bids 
separately . Soon on opening the technical bid of e -tenders , the committe constituted to evaluate the techcnical aspects , 
will meet and scrutinize the technical specification of equipment submitted with the e-tender. 

(c ) Sample of SCUBA Set with spare cylinder (Full set) should be produced before the Committee for Technical 
Evaluation , which would be subjected to test by the departmental personnel/ the technical acceptance committe 
constituted by District Fire Officer, Malappuram . The final selection will be done after considering the report of the above 
mentioned technical acceptance committee . 

(d ) During evaluation , the tenders will be first evaluated for the compliance of Departmental Technical 
Specification . Only those tenders which comply the Departmental Technical Specifications will be considered for 
subsequent financial evaluation . 

(e) The financial bid belonging to those dealers/suppliers who qualified in the technical bid of the equipment as 
required above by Kerala Fire & Rescue Services Department alone will be considered . 

(f) On finalization of technical evaluation , the second cover i.e . the financial bid of the concerned competent firm 
will be evaluated by the District Fire Office Committee (Finance ) for consideration . 


The bidder should upload the supporting documents along with the Technical cover . 

(g) The originals of Technical specification compliance statement of the product, agreement in stamp paper worth 
* 200 the declaration on Kerala Stamp Paper worth 200 and Brouchers/Photograph of the item intended to supply, OEM 
Authorisation Letter and other documents shall be produced before the undersigned soon after the Financial Bid opening. 

(h ) After opening the financial bid , financial evaluation will be done and the details will be uploaded in the 
financial evaluation field of the e-tender site only after consultation with the DPC . The decision of the DPC shall be the 
final on the amicability of the tender and thereafter the awarding of the contract. 
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(i) The right of acceptance or rejection of e -tender or cancelling the tender without assigning any reason , at any 
stage of tendering , is solemnly vested with the District Fire Officer, Fire and Rescue Services, Malappuram or a committee 
appointed by him . 

The rules and regulations prescribed for e - tenders by the Government of Kerala/ Store Purchase Manual, 
Government of Kerala shall be applicable to this e- tender also. If any tenderer wants any clarification on any aspect of 
the tender , he/she can send email to adompm .frs @ kerala .gov.in . 

Details with respect to the e-tender and the details of specifications of the item to be purchased can be obtained 
from the e -tender website https://etenders. kerala .gov . in . 


Any legal dispute that may arise in relation to the e -tender formalities will be restricted to the jurisdiction of 
Malappuram District Court. 


Technical Specification For SCUBA Set With Diving Suit 
The self - contained underwater breathing apparatus ( SCUBA ) proposed is for carrying out under water diving . 
The SCUBA Set should be complied to Standareds as follows. 

Face Mask and Regulator — EN250 
BCD /Back Pack - EN 1809 or higher. 
Dive Computer and the other components should be certified to relevant EN Standards as applicable. 


General: 

The apparatus should be rugged , lightweight suitable for carrying by a single person . The set should have its 
standard and optional equipments and should comprise of following. 
(a) Compressed air cylinder — Cylinder with valve . 
• The set should be of robust design , made of non -corrosive material, suitable for demanding 

environments . 
• It should be perfectly balanced under water. 
• It should allow safer access to confined spaces and shall be of minimum resistance in current water. 

• Quick attachment/removal of cylinder to harness or BC should be facilitated . 
(b ) The regulator should be protected properly and positioned for the easy handling of the diver. 
(c) Full Face mask with breathing/demand valve. 

• The Full Face Mask shall consist of a balanced breathing valve with high air flow capacity and 

breathing resistance must be as low as possible whilst the equipment must have sufficient 

capacity to cater for even an extremely hard work rate . 
• The visor should reduce the positive buoyancy generated from air inside the mask and should prevent 

re - inhalation . 


• Quick release attachment should be provided for the facemask . 


• The set should have a clear wide vision full-face mask . 


• The head straps provided should be in good quality and form an effective seal on to the face . 

• The Full Face Mask should be designed in such a way to drain the water fillings easily. 
(d ) Regulator unit . 

Regulators should be balanced type , having high flow capacity and design should ensure that the 
intermediate pressure leading to the breathing valve is stable and is not affected by pressure variations in the air supply 
at depth of the Dive. They should have convenient air supply connections for buoyancy compensating jacket and 
Octopus breathing valve . 
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( e) A dependable warning system (that may be vibration , visual, audible or mechanical) which will alert the diver 
prior to 10 minutes before the cylinder goes empty, should be provided . This warning system should be integrated with 
the SCUBA Set. The warning system shall be tested along with the SCUBA Set by a team of departmental personnel. 
Only those sets which prove the efficiency in performance during this test will be considered for the further tender 
evaluation processes. 

• At any stage of operation , there should not be any blocking of air supply and uninterrupted Air supply of 
breathing air should be available throughout the operation . 
(f) A good quality dive Computer with accessories ( Transmitter type ) which is capable of showing the following 
features should be supplied with each SCUBA Set . 

1. Depth of Drive. 
2. Ambient Temperature. 
3. Cylinder Air Pressure. 
4. Dive Time. 

5. Low Battery Indicator. 
The Dive Computer should produce an audible alarm which will alert the driver prior to 10 minutes , before the 
Cylinder goes empty. 

The Dive Computer should be Wrist style with Backlited display . 
The display should be easy to understand and large enough to consult easily while diving . 

This Dive Computer with accessories will be required in addition to the dependable warning system as mentioned in 
Item (e ) above . 

• Dive Computer should be supplied with each SCUBA Set . 
(g ) Buoyancy Compensating Device 


• The primary design of BCD should allow a diver to maintain neutral buoyancy throughout the dive . 


• The BCD Harness system should act as a life jacket/flotation device on surface for the Divers in case of 

emergency 
Reserve Air Cylinder with built- in regulator system should be provided for BCD inflation as well as 

breathing during emergency. 

• Pressure gauge , depth gauge and compass should be provided , and must be positioned in such a way that, 
it is easily visible to the diver. 

Dimensions: 
1 Nominal capacity of set 

8 - 12 liters. 
Charging pressure 

Not Less than 200 Bar. 
3 Test Pressure 

Not Less than 350 Bar. 
Capacity of set after charging 

2400 litres minimum . 
5 Total Weight of set on surface 

Not more than 30 kgs. 
Accessories : 


Sl. No . 


Item 


Specification 
Same as the Main Cylinder used in the BCD 


Spare Cylinder 


Quantity 
1 No. (for Single 
Cylinder ) 
2 Nos. (for Twin Cylinder) 
1 Set 


Diving Suit 
Boots , Fins and 
Gloves 


Neoprene Full Suit along with Hood 3mm 
5mm neoprene Boots, Adjustable Rubber fins 
& 3mm Gloves (Kevlar/rubber grip on palm ) 


1 Pair 


Gaz . No. 1 / 2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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Life Line 


Marine Rope 30 meter, 8mm with Securing 
hooks /Carabiner at both ends. 


1 No. 


Diving Knife 


Made of Marine Grade Stainless Steel, having 
one Cutting Edge , and one saw edge, with Quick 
Release Buckle and Strap . 


1 No. 


Half Face Mask 


Light weight, Silicone Strap with perfect sealing 


1 No . 


Under water Torch 


1 No. 


LED - 1000 Lumen - Compact and Powerful, Anodised 
Aluminium Body, Powered by Cells, One hand 
operated Mechanical Switch , with clip on holder. 


1 No . 


Hanger for BCD 
Tool Kit 


Maintanance Tool Kit . 


1 Set 


‘O — Ring Kit 


For BCD , Regulator & Tank 


1 Set Each 


Carrying Case 


1 No. 


FRP , Trolley Type 
Divers ’ Lead Weight 1Kg & 2Kg 


Diver s Weight 


2 Nos. Each 


Weight Belt 


Diver s Weight Belt 


1 No. 


Spare Air 


1 No. 


Air Cylinder integrated with Breathing 
Regulator Unit and accessories like refilling 
adaptors etc. (Approximately 80 Litres ). 
Shall be independent of the SCUBA Set. 


• Diving Suit, Boots, Fins, Gloves, Diving Knife, Half Face Mask , Spare Air and Under Water Torch should 

have relevant EN approval/Standards as applicable. 


• All the accessories shall be supplied separately with each SCUBA Set. 
Documents : 


The following documents are to be produced : 


(a) General arrangement drawing giving overall and all important dimension and with sufficient details so 

that all standard equipment can be identified . 


(b ) Operational Manual giving details of maintenance and repair instructions. 


(c) 


Test report of Cylinder, along with inspection certificate. 


Warranty 


Warranty of 24 months from the date of supply . 


Selection : 


* * Sample of SCUBA Set (Full Set) should be produced before the Committee for Technical Evaluation , which 
should be subjected to test by the departmental personnel. The final selection will be done as per the report of 
the testing team . 


District Office , 
Fire and Rescue Services, 


( Sd .) 


Malappuram . 


Director General. 
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e- TENDER NOTICE 


No . C -856 /2018 - 2 . 


11th December 2018 . 


e- Tenders in two cover system are invited from competent manufacturers or their authorised dealers with adequate 
stock and spares and repair capabilities for the supply of 1 No. of Air Compressor (Electrical) as per the specifications of 
this department. The tender is to be submitted as e -tenders through https://etenders .kerala . gov. in . Since this is an 
e- tender, only those bidders who have enrolled in the above portal with their own Digital Signature Certificate (DSC ) can 
participate in the tender. 

e - Tender document and other details can be obtained from the above e - portal. 


The tender has two parts: 


1. Technical bid . 
2 . Financial bid (BOQ ) . 


Tender No. with PAC — KFRS-DFOMPM -E -Re- Tender No. 02/ 18 - 19 /SN — 6 lakhs. 
Closing date and time of e-tender — 14 -1-2019 , 4 p. m . 
Date of pre bid meeting — 22- 12 -2018 , 11 a. m . 
Last date and time of receipt of e-tender - 14 - 1- 2019 , 4 p .m . 
Date and time of Sample Verification — 21-1- 2019, 11 a.m . 
Date & time of opening of e - Tender 

1. Technical bid — 18 - 1- 2019 , 11 a.m . 

2. Financial bid — 22- 1- 2019, 11 a.m . 
Cost of e - Tender (online submission ) - ° 1,200 GST @ 18 % 
Date upto which the rates are to remain firm for acceptance — 31-3 - 2019 . 
EMD — 1 % of PAC in online payment. 

Security Deposit — 5 % of total contract amount inclusive of E . M .D . To be furnished as bank guarantee of a 
scheduled bank . 

Period of supply — Within 25 days of reciept of supply order. 

The bidder desiring to take part in the bid shall log into https ://etenders .kerala.gov.in and then select tender and 
make the payment. Bidders will be directed to the payment gateway page of the State Bank of India . There are two 
options — State Bank of India (SBI) Net banking payment, payment through NEFT from other banks to the payment 
gateway of SBI. 

For obtaining Digital Signature Certificate (DSC ) and necessary portal enrolment bidders can visit the website 
https://etenders.kerala .gov.in 

Tenders will be opened online in the presence of such tenderers or their authorized representatives who have 
logged in before the prescribed time of opening of technical & financial bids. If the date fixed for opening happens to be 
a holiday /due to net failure, the tender will be opened in the next working day, at the same time. 

The tenderer, or his representative, shall be physically present at the Fire and Rescue Services District Fire Office 
Malappuram , on the date prescribed , with the sample of Air Compressor ( Electrical) (Complete item as mentioned in the 
specification ), necessary documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and accessories for 
testing and verification . 

The price of the e -tender form shall be received only through online payment SBI/SBI NEFT. 
The cost should be quoted in Indian Currency only . 
The tender has two covers : 

• Technical cover 
• Financial cover 
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The first cover i.e . the technical cover shall be uploaded with the following document: 

1. Scanned copy of Departmental Technical specification of the product intended to supply duly signed and 
stamped by the bidder. 

The Bidder should sign , stamp and upload the Departmental Technical Specification as such , along with the 
tender. Uploading the duly signed and stamped Departmental Technical Specification will be treated as the applicant is 
ready to supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 

In case of any deviation from the Departmental Technical Specification , the bidder shall fill and upload 
specification compliance statement in the following proforma, clearly marking the details of deviation . The committee will 
check the admissibility of the deviation mentioned by the bidder and the tender will be admitted only if the deviation 
proposed by the bidder is acceptable for the Departmental Technical Committee. Deviations, if any, shall be strictly marked 
in the Specification Compliance Statement itself. If the applicant uploaded the Specification Compliance Statement and no 
marking is made in the column provided for marking deviation in the statement, it will be treated as the applicant is ready 
to supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 


Specification Compliance Statement for 

Air Compressor (Elecrical) 


SI. 


Detail of the product offered 


Detail of Departmental 
Technical Specification 


Deviation from Departmental 
Technical Specification , if any 


No. 


2. Scanned copy of the agreement in the prescribed format in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
3. Brochure of the product intended to supply. 
4 . Work Experience Certificate, OEM Authorisation Letter and other relevant details . 
5. Scanned copies of the declaration by the bidder on Kerala Stamp Paper worth 200 to the effect that no 

Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial at Court against him /his partner /s or any of his 
directors in connection with fabrication /supply of similar product made earlier to this Department. 
I, ......... 

.......... (Name, Address , Firm ) do hereby declare that no Vigilance Case have 
been charge sheeted and pending trial at Court against me, any of my partner/s or any of my directors , in connection 
with fabrication /supply of similar product made earlier to Kerala Fire and Rescue Services Department/Government of 
Kerala and none of us or our firm is blacklisted by any Government agencies /PSUs in Kerala . 


Pre-bid meeting 

A pre bid meeting will be held at Fire and Rescue Services District Fire Office Malappuram on the date and time as 
mentioned above. Bidders can participate in the pre bid meeting and clarify their doubts, if any . They can clarify their 
doubts by sending an e-mail to adompm . frs @ kerala.gov. in and by contacting The District Fire Officer, Fire and Rescue 
Services , Malappuram in phone number 09497920119 . 
Tender Opening and evaluation 


(a ) Soon after the opening of the tender, the tenderers are requested to come to the Fire and Rescue Services 
District Fire Office , Malappuram with documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and 
accessories for the full understanding of the District Fire Office Purchase Committee ( Technical), on the date specified . 

(b ) There will not be any further communications about the opening of the technical and financial bids separately. 
Soon on opening the technical bid of e-tenders, the committee constituted to evaluate the techcnical aspects, will meet 
and scrutinize the technical specification of equipment submitted with the e -tender. 

(c) Sample of Air Compressor (Electrical) should be produced before the Committee for Technical Evaluation , which 
would be subjected to test by the departmental personnel/ the technical acceptance committee constituted by District Fire 
Officer, Malappuram . The final selection will be done after considering the report of the above mentioned technical 
acceptance committee . 
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(d ) During evaluation , the tenders will be first evaluated for the compliance of Departmental Technical 
Specification . Only those tenders which comply the Departmental Technical Specifications will be considered for 
subsequent financial evaluation . 

(e ) The financial bid belonging to those dealers/suppliers who qualified in the technical bid of the equipment as 
required above by Kerala Fire & Rescue Services Department alone will be considered . 

(f) On finalization of technical evaluation , the second cover i.e. the financial bid of the concerned competent firm 
will be evaluated by the District Fire Office Committee (Finance ) for consideration . 

The bidder should upload the supporting documents along with the Technical cover. 

(g) The originals of Technical specification compliance statement of the product, agreement in stamp paper worth 
200 the declaration on Kerala Stamp Paper worth 200 and Brouchers/ Photograph of the item intended to supply, OEM 
Authorisation Letter and other documents shall be produced before the undersigned soon after the Financial Bid opening. 

(h ) After opening the financial bid , financial evaluation will be done and the details will be uploaded in the 
financial evaluation field of the e -tender site , only after consultation with the DPC . The decision of the DPC shall be the 
final on the amicability of the tender and thereafter the awarding of the contract. 

(i) The right of acceptance or rejection of e-tender or cancelling the tender without assigning any reason , at any 
stage of tendering, is solemnly vested with the District Fire Officer, Fire and Rescue Services, Malappuram or a committee 
appointed by him . 

The rules and regulations prescribed for e -tenders by the Government of Kerala /Store Purchase Manual , 
Government of Kerala shall be applicable to this e -tender also . If any tenderer wants any clarification on any aspect of 
the tender, he / she can send email to adompm . frs @ kerala .gov .in . 


Details with respect to the e -tender and the details of specifications of the item to be purchase can be obtained 
from the e-tender website https//etenders.kerala.gov. in . 

Any legal dispute that may arise in relation to the e -tender formalities will be restricted to the jurisdiction of 
Malappuram District Court. 


Specification For Breathing Air Compressor 
Techincal Specifications 

The compressor should be a portable , high pressure , air cooled breathing air compressor, used for 
refilling/re - charging of air cylinders (SCBA sets, SCUBA and water mist systems) at a pressure of 200 & 300 bar. The 
compressor will be a multi-stage unit with free air delivery . The compressor should have stainless steel/aluminum frame 
and carrying handles . The compressor should be provided with air intake filter, interior coolers , after cooler and pressure 
safety valves , auto stop , automatic condensate drains and switch board . 
Detailed Specifications will be as follows: 

• Free Air Delivery : Not less than 225 Liters Per Minute 
Filling Pressure 

300 and 200 Bar 
Prime Mover 

3 Phase Electric Motor 
Power 

Not less than 5 Hp 
Filling Connection : 1. One-Meter (min ) long hose with filling adaptor for 300 bar 

2 . One-Meter (min ) long hose with filling adaptor for 200 bar (DIN type ) 
• Dry Weight 

Below 130 kg 
Safety Valves 

Interstages and final stage 


Compressor System 

The compressor will be a Multi Stage Air -cooled High Pressure Compressor with inter cooler between stages and 
after - cooler after final stage , safety valve etc . The air should be sucked in via a suction filter to remove dust particles in 
air and then it should be compressed in the compressor. After compression , the moisture should be separated and air 
should be filtered in the main filter cartridge to remove all impurities to make it suitable for breathing . 


Gaz . No. 1/ 2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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Toolkit /Oil & Instructions 

Necessary tool kit for compressor along with first fill of Oil and Operating manual should be supplied with the 
compressor. Additional 6 litres of lubricating oil , 3 suction filter elements and 3 main filter cartridge for each compressor 
should be provided by supplier . 
Approvals 

Compressor manufacturer/supplier should be an ISO 9001 certified company. 
Air Quality should be as per EN 12021 or equivalent breathing air quality standards. 

CE certification shall also be produced . Certificate shall be submitted with the offer and at the time of supply. 
Warranty 

Compressor should be supplied with warranty of 24 months from date of commissioning . 
Commissioning Support 

Supplier should provide free commissioning at site and should train the operators on use & operation of the 
compressor, trouble shooting and normal maintanance of the compressor. 


Fire and Rescue Services, 
Malappuram -676 509. 


( Sd .) 
District Fire Officer 


Health Services Department 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി1- 23369 / 2018. 


2018 ഡിസംബർ 24. 


സൂചന: - ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡ യ റ ക് ടറുടെ 

12 - 12 - 2018 - ലെ എബി3 - 80159 /2018 -ാം നമ്പർ 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം. 


ആരോ ഗ്യ വകു പ്പിൻ കീഴിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ല യിൽ 
താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 1- 4 - 2019 മുതൽ 31- 3 - 2020 
വരെ യോ അല്ലാ ത്ത പക്ഷം അതാത് സ് ഥാപ ന ങ്ങ ളിലെ 
മേലധികാരികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും തീയതി 
വരെയോ, ഭക്ഷ്യ-ഭക്ഷ്യതര സാധനങ്ങൾ വിതരണം നടത്തുന്ന 
തിനുള്ളമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ 2019 ജനുവരി 16 -ാം തീയതി പകൽ 
ഒരു മണിവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അന്നേ ദിവസംതന്നെ 
പകൽ 3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തുക, 0210 - Medical & 
Public Health - 80 -General- 800 -Other receipt- 88 
Miscellaneous (ഭക്ഷ്യ-ഭക്ഷ്യതര വസ്തുക്കളുടെ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില അട യ്ക്കു ന്നത്) എന്ന ഹെഡ് ഓഫ് 
അക്കൗണ്ടിലും ജി . എസ്. ടി . അതാത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ 
ജി . എസ്. ടി . അക്കൗണ്ടിലും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ 
അടയ്ക്കുന്നപണം യാതൊരു കാരണ വശാലും തിരിച്ച് 
നൽകുന്നതല്ല . 

ഓരോ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം ദർഘാ സു ക ളുടെ 10 
ശത മാ നത്തിൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സോൾവൻസി 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസ്സലും ഒരു ശരി പകർപ്പും കടം വീട്ടാൻ 
മുതലുള്ളത് വ്യാപ്തി ഏതു വരെ യെന്നും എവിടെയാണ് 
പസ്തുത കരാ റു കാ രൻ താമ സിക്കു ന്നത് എന്നുമുള്ള 
സർട്ടി ഫിക്കറ്റും ( 18 ബി ) സ്റ്റോർ പർച്ചേസും റൂൾ 
ജനറൽ വിവരങ്ങൾ ( സർക്കാർ കത്ത് നമ്പർ 38489 / എം3 / 
ആ . കു . വ ., തീയതി 9- 5 - 2009) ഹാജരാക്കണം. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
1 - 11 - 2018 - ലോ അതിന് ശേഷമോ അ താത് റവന 
അധികാരികളിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ വാങ്ങിയവയും 
കുടികിട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയും ആയിരിക്കണം. 
റവന്യൂ അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള കുടികിട സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 
അഭാവത്തിൽ സ്ഥലത്തെ സബ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി 
ഹാജരാക്കിയാലും മതിയാവുന്നതാണ്. 

കരാറു കാ രൻ കരാർ സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ - 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് നിയമ ങ്ങ ളിൽ പൊതു 
വ്യ വ സ്ഥ കൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി നിയ മാ നു 
സൃതമായ നിരതദ്രവ്യം ( ഡ്രാഫ്റ്റായി) ജനറൽ വിവരങ്ങൾ 
മുതലായവയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസുകളോ ക്വട്ടേഷനുകളോ ഏതാണ് അഭികാമ്യം 
എന്ന് വച്ചാൽ ആഹാര സാ ധ ന ങ്ങൾക്കും മറ്റ് ത്യാ വ ശ്യ 
സാധനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കവറുകളിലാക്കി 
(ഓരോന്നും രണ്ട് പ്രതി വീതം) അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 
മേല ധി കാ രികൾക്ക് നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നകം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു ന്ന തിനുള്ള ഫോറം, 
അതിനനുബന്ധിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുള്ള 
പട്ടിക , ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ 20 -12 - 2018 മുതൽ 
15 - 1 - 2019 പകൽ 5 മണിവരെ അതാത് സ്ഥാപന ങ്ങ ളിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓരോ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അതാത് 
സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ഫോറം 
ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയും നിയമാനുസൃതമായ 
ജി . എസ്. ടി . യും അടച്ച് 1- 11 -2018- ലോ അതിന് ശേഷമോ 
ലഭിച്ച അസ്സൽ സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും (കുടികിടപ്രതം) 
സഹിതം ഹാജരാക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുവിവരം 


1. ജനറൽ ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ 
2 . വനിതാ ശിശു ആശുപ്രതി, ആലപ്പുഴ 
3. ലെപ്രസി സാനിട്ടോറിയം, നൂറനാട് 
4. ജില്ലാ ആശുപത്രി, മാവേലിക്കര 
5. ജില്ലാ ആശുപത്രി, ചെങ്ങന്നൂർ 

താലൂക്കാശുപത്രികൾ- ചേർത്തല/ ഹരിപ്പാട്/ പുളിങ്കുന്ന് 
കായംകുളം/തുറവൂർ/ ചെട്ടികാട് 
സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ- അ രൂക്കുറ്റി/മുതുകുളം/ 
മാന്നാർ|കുറത്തികാട്/തൃക്കുന്ന പ്പു ഴ / വെളി യ നാട് 
മുഹമ്മ/ പാണ്ടനാട്/ എടത്വ/ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി/ ചമ്പക്കുളം/ 
പെരുമ്പളം/തണ്ണീർമുക്കം ചുനക്കര/ യു . എച്ച്. റ്റി . സി . 
അമ്പലപ്പുഴ 
8 . പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ- കലവൂർ/ ആറാട്ടുപുഴ/ 
കണ്ടല്ലൂർ/പള്ളിപ്പുറം/വള്ളികുന്നം/ വയലാർ വെട്ടിക്കൽ. 


നിശ്ചിത ദിവസം 16 - 1 - 2019 പകൽ 1 മണിവരെ 
ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദർഘാസുകൾ കൃത്യം 3 മണിക്ക് അപ്പോൾ 
സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വച്ച് തുറന്ന് പരിശോധി 
ക്കു ന്ന തും സ്റ്റോർ പർച്ചേയ്സ് നിയ മ മ നു സ രിച്ച് തുടർ 
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദർഘാസുകൾ കാരണങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാതെ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന തിനോ നിരസി ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള 
അധികാരം അതാത് സ്ഥാപന മേധാവികളിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മായിരിക്കും. പ്രസ്തുത ദർഘാസ് നിലവിലുള്ള സർക്കാർ 
ദർ ഘാസ് നട പടി ക ളുടെ എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കൾക്കും 
വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നോ പ്രവൃത്തി 
സമയങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്, 
(ആരോഗ്യം ), 
പാലക്കാട്. 


( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 

(ആരോഗ്യം ). 


( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 
(ആരോഗ്യം), ആലപ്പുഴ. 

(ആരോഗ്യം). 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ3/ 9440 / 2018. 


2018 ഡിസംബർ 18 . 


നമ്പർ ബി2 - 15347 / 2018. 

- 2018 ഡിസംബർ 18. 
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് 
1- 4- 2019 മുതൽ 31-3 - 2020 വരെ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഭക്ഷ്യ/ 
ഭക്ഷ്യേതര സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്വട്ടേഷനുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അതാത് മേധാവികൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 16 - 1 - 2019 പകൽ 
1 മണി വരെയായിരിക്കും. ദർഘാസുകളും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട 
രേഖകളും അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 20 -12 - 2018 മുതൽ 
15 - 1- 2019 പകൽ 5 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 50,00, 000 . 


സൂചന : - സർക്കുലർ നമ്പർ എ . ബി . 3- 80159 / 2018/ ഡി . 

എച്ച്. എസ്. തീയതി 12 -12 - 2018 . 
കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറലാശുപത്രിയിലേക്ക് 
1- 4- 2019 മുതൽ 31-3 - 2020 വരെയുള്ള ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ 
ഭക്ഷ്യ വസ്തു ക്കൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 20 - 12 - 2018 
മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്നതും 15 - 1-2019 - ന് വൈകുന്നേരം 
5 മണിക്ക് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 16- 1- 2019- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന സമയം 16- 1-2019 , 
3 മണിയാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വിലയും അതിന്റെ 
ചരക്ക് സേവന നികുതിയും സർക്കാർ ഖജ നാ വിൽ 
അടച്ച തിന്റെ അസ്സൽ രസീതിയും 1 - 11 - 2018 - നോ , 
അതിനുശേഷമോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും 
അതിന്റെ ശരി പകർപ്പും ( ഗ സറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യ 
പ്പെടു ത്തി യ ത് ) ഹാജരാക്കിയാൽ ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 
അതാത് സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽനിന്ന് ലഭിക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. 
( പസ് തു ത തുക യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും 
മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. 


ത ഹ ശീൽ ദാ രിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സോൾവൻ സി 
സർട്ടി ഫി ക്കറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്വത്തിൽ യാതൊരു 
കടബാധ്യതയും ഇല്ലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ അധികാരികൾ 
സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ കുടിക്കിട സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജ രാ 
ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം സ്ഥാപനം സ്ഥി തി 
ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 
ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 2019 - 2020 വർഷത്തേക്കുള്ള പി . എഫ്. പി . 
ലൈസൻസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറം 20 - 12 - 2018 മുതൽ 15 - 1- 2019 വരെ 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയും അതിന്റെ വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് 
ഒറിജിനൽ ചെലാൻ രശീതി ഹാജരാക്കിയാൽ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
- ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില “0210 - വൈദ്യസഹായവും 
പൊതു ജനാരോഗ്യവും- ജ നറൽ- 800 മറ്റ് വര വു കൾ- 88 ” 
( ഭ ക്ഷ്യ വസ്തു ക്കളുടെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
അടയ്ക്കു ന്ന ത്) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വിൽപ്പന നികുതി 
“ 040 - വിൽപ്പന നികുതി- 102 - സംസ്ഥാന വിൽപ്പന നികുതി 
ആക്ട് 99 - നികുതി പിരിവുകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
സർക്കാർ ഖജനാവിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അടച്ച തുക 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 4,75,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 11 ,250. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ " 2,000 + 12 % GST 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 1,000 + 12 % GST 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില “0210- വൈദ്യസഹായവും 
പൊതുജനാരോഗ്യവും ജനറൽ- 800 - മറ്റ് വരവുകൾ- 88 - പലവക 
എന്ന ശീർഷകത്തിലും, വിൽപന നികുതി “0040 - വിൽപന 
നികുതി-102 - സംസ്ഥാന വിൽപന നികുതി ആക്ട് 99 - നികുതി 
പിരിവുകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
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STORES PURCHASE 


(2) 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ വാങ്ങാൻ ആഗ ഹി ക്കുന്ന 
കരാറുകാർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം 1 - 1 - 2018 - നോ അതിനു 
ശേഷമോ കരാറുകാരന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന നമ്പർ എ3/ 9440 ( A ) / 2018 . 

2018 ഡിസംബർ 18 . 
താലൂക്കിലെ തഹശീൽദാരുടെ പക്കൽ നിന്നും അയാൾ 
എത്രത്തോളം സോൾവന്റ് ആണ്( ie; to what extent they are 

സൂചന: - സർക്കുലർ നമ്പർ എ ബി3 - 80159 / 2018 / ഡി . എച്ച്. 
solvent) എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്സൽ സോൾവൻസി 

-- എസ്. തീയതി 12 - 12 - 2018. 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും കുടിക്കട സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. - കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറലാശു പ്രതിയിലേക്ക് 
- വിത രണം ചെയ്യേണ്ട ഭക്ഷ്യ വസ് തു ക്ക ളു ടെ 

1- 4 - 2019 മുതൽ 31- 3- 2020 വരെയുള്ള ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യതര വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ സൂപ ണ്ടിന്റെ പേരിൽ ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 20 - 12 - 2018 
പ്രത്യേകം സീൽ ചെയ്ത കവറുകളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്നതും 15 -1- 2019 - ന് വൈകുന്നേരം 
കവറിനു പുറത്ത് “ 2019 - 2020 വർഷത്തേക്ക് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ 5 മണിക്ക് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് വ്യക്തമായി 

സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 16 - 1- 2019 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 
എഴുതിയിരിക്കണം. 

സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന സമയം 16- 1-2019 , 
- ടെണ്ട റി നൊപ്പം 200 - ന്റെ മുദ്ര ക്കട ലാ സിൽ ഒരു 3 മണിയാണ്. 
പ്രാഥമിക കരാർ എഴുതി ഒപ്പിടുകയും ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % 

- ദർഘാസ് ഫോറം 20 - 12 - 2018 മുതൽ 15 - 1 - 2019 വരെ 
( ഇ . എം . ഡി.) നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ഫോറത്തിന്റെ വിലയും അതിന്റെ വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് 
- കരാറുകാരൻ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം പ്രസ്തുത സ്ഥാപന ഒറിജിനൽ ചെലാൻ രശീതി ഹാജരാക്കിയാൽ ഓഫീസിൽ 
ത്തിന്റെ പരിധി യി ലു ള്ള ബന്ധ പ്പെട്ട അ ധി കാ രി കൾ 

നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
കരാറു കാരന്റെ പേരിൽ പി . എഫ്. എ . നി യ മപകാരം 
നൽകിയ സാ ധ ന ങ്ങൾ വിൽക്കു വാ നുള്ള ലൈസൻ സ് - ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില “0210 - വൈദ്യസഹായവും 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

പൊതു ജനാരോഗ്യവും ജനറൽ 800 മറ്റ് വരവുകൾ- 88 
ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 16 - 1- 2019 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 

(ഭക്ഷ്യതര വസ്തുക്കളുടെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ദർ ഘാ സു കൾ സമർപ്പിച്ച വ രു ടേ യോ അ വർ ചുമ ത ല 

അടയ്ക്കു ന്ന ത്) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വിൽപ്പന നികുതി 
പ്പെടുത്തിയവരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും “0040 - വിൽപ്പന നികുതി-102 സംസ്ഥാന വിൽപ്പന നികുതി 
കുറഞ്ഞ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വരുടെ ടെണ്ടറുകൾ - ആക്ട് 99 - നികുതി പിരിവുകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

സർക്കാർ ഖജനാവിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അടച്ച തുക 
ആവ ശ്യ മെന്നുകണ്ടാൽ കാരണം ബോധിപ്പിക്കാതെ 

യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. 
തന്നെ ടെണ്ടർ നിർത്തിവക്കാനും തള്ളാനുമുള്ള അധികാരം 

അടങ്കൽ തുക - 3,50,000. 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം- 7,500. 
ഇതു സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 2,000 + 12 % GST 
No. A3 - 9440 / 2018. | 18th December 2018. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 1,000 + 12 % GST 
Tenders are invited for the supply of dietary articles 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
for the period from 1 - 4 - 2019 to 31- 3 - 2020 at കരാറുകാർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം 1 - 1- 2018 നോ അതിനു 
Govt. General Hospital , Kozhikode. 

ശേഷമോ കരാറുകാരന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന 
Total Cost - 4, 75, 000 . 

താലൂക്കിലെ തഹശീൽദാരുടെ പക്കൽ നിന്നും അയാൾ 

എത്രത്തോളം സോൾവന്റ് ആണ്(ie ; to what extent they are 
Superscription Tender Number should be specifically 

solvent) എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്സൽ സോൾവൻസി 
noted - No. A3/9440/2010 dated 18 -12-2018. 

സർട്ടിഫിക്കറ്റും കുടിക്കട സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
Price of tender: 

വിത രണം ചെയ്യേണ്ട ഭക്ഷ്യ തര വസ്തു ക്ക ളു ടെ 
Original - 2,000 + GST 12 %. 

വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
Duplicate = 1,000 + GST 12 %. 

ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ സൂപ ണ്ടിന്റെ പേരിൽ 

പ്രത്യേകം സീൽ ചെയ്ത കവറുകളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
Date and time of sale of tender forms — From 

കവറിനു പുറത്ത് " 2 019 - 2 0 2 0 വർഷത്തേക്ക് ഭക്ഷ്യ 
20 -12- 2018 to 15 -1- 2019 from 10 .15 a . m . to 5 p . m . 

വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 
- Date and time for receipt of tender - 16- 1 - 2019 , വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കണം. 
1 p . m . 

- ടെണ്ട റി നൊപ്പം 200 - ന്റെ മുദ്ര ക്കട ലാ സിൽ ഒരു 
Date and time for opening of tender - 16 - 1 - 2019 , 

പ്രാഥമിക കരാർ എഴുതി ഒപ്പിടുകയും ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % 
3 p . m . 

( ഇ . എം . ഡി.) നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
Date upto which rates are to be firms 

കരാറുകാരൻ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം പ്രസ്തുത സ്ഥാപന 
One year from the date of finalise. 

ത്തിന്റെ പരിധി യിലുള്ള ബന്ധ പ്പെട്ട അ ധി കാ രി കൾ 
Address of Office from which tender forms are to be കരാറുകാരന്റെ പേരിൽ പി . എഫ്. എ . നി യ മ പ്രകാരം 
attained and whom tender are to be send നൽകിയ സാ ധ ന ങ്ങ ൾ വിൽക്കു വാ നുള്ള ലൈസൻസ് 
The Superintendent, Govt . General Hospital, Kozhikode . ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
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| ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 16 - 1- 2019 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 

- 0210 - വൈദ്യസഹായവും പൊതു ജനാരോഗ്യ വും 
ദ ർ ഘാ സു കൾ സമർപ്പിച്ച വ രു ടേയോ അ വർ ചുമ ത ല 

ജനറൽ- 800 - മറ്റ് വരവുകൾ- 88 പലവകയും ( ഭക്ഷ്യ -ഭക്ഷ്യതര 
പ്പെടുത്തിയവരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും 

വസ്തുക്കളുടെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെവില അടയ്ക്കുന്നത്) 
കുറഞ്ഞ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വരുടെ ടെണ്ടറുകൾ 

എന്ന ഹെഡ്ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ വിൽപ്പന നികുതി 0040 
താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

വിൽപ്പന നികുതി- 102 സംസ്ഥാന വിൽപ്പന നികുതി ആക്ട് 
ആ വ ശ്യ മെന്നുകണ്ടാൽ കാരണം ബോധിപ്പിക്കാതെ 99 നികുതി പിരിവുകൾ എന്ന ഹെഡിലും അടച്ച് ട്രഷറി 
തന്നെ ടെണ്ടർ നിർത്തിവക്കാനും തള്ളാനുമുള്ള അധികാരം ചെലാൻ ഹാജരാക്കിയും ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ 16 - 1- 2019 - ന് 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ സ്വീകരിക്കും. സൂപ്രണ്ട്, സർക്കാർ 

ത്വക്ക് രോഗാശുപ്രതി, ചേവായൂർ, കോഴിക്കോട്-673 017 എന്ന 
ഇതു സംബന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 

വിലാസത്തിലാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കവറിനു മുകളിൽ 2019 - 20 
ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 

വർഷത്തേക്ക് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ 
No. A3 - 9440 ( A )/ 2018. 

18th December 2018 . 

എന്നെഴു തേ ണ്ട താ ണ് . ടെണ്ടറിനൊപ്പം മൊത്തം ടെണ്ടർ 

തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം തുകയുടെ നിരതദ്രവ്യം ഡിമാന്റ് 
Tenders are invited for the supply of non dietary 

ഡാഫ്റ്റായി സമർപ്പി ക്ക ണം . ടെണ്ടർ 16 - 1- 2019 - ന് 
articles for the period from 1 -4 - 2019 to 31 - 3 - 2020 at 

വൈകു ന്നേരം 3 മണിക്ക് ടെണ്ട റു കാ രു ടെയോ അ വ ർ 
Govt. General Hospital , Kozhikode. 

അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
Total Cost - 3,50,000 . 

തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് താൽക്കാലികമായി 

ഉറപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
Superscription Tender Number should be specifically 
noted - No . A3/9440 ( A )/2018 dated 18 - 12- 2018. 

ടെണ്ട റി നോ ടൊപ്പം ഒറി ജി നൽ സോൾവൻ സി . 
| Price of tender : 

സർട്ടിഫിക്കറ്റും കുടിക്കട സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 

പകർപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയിൽ നിന്നും 
Original - 2,000 + GST 12 %. 

ലഭിച്ച FSSAI സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് ടെണ്ട റി നോ ടൊപ്പം 
Duplicate - 1, 000 + GST 12 %. 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതും ഉറപ്പിക്കുന്നതും 
Date and time of sale of tender forms — From 
20 -12- 2018 to 15- 1- 2019 from 10 .15 a. m . to 5 p . m . 

ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമാ 

യി രിക്കും. യാതൊരു കാര ണ വും പറയാതെ ടെണ്ടർ 
- Date and time for receipt of tender - 16 - 1 - 2019 , 

നിർത്തിവെയ്ക്കാനും നീട്ടിവയ്ക്കാനും മറ്റുമുള്ള അധികാരം 
1 p . m . 

ആശു പത്രി സൂപ ണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തവും അത് ചോദ്യം 
Date and time for opening of tender - 16 - 1 - 2019 , ചെയ്യു വാൻ പാടില്ലാത്ത തു മാ ണ് . കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങൾ 
3 p . m . 

ആശുപ്രതി ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 
Date upto which rates are to be firms , 
One year from the date of finalise . 

No. C2-1298/ 2018 . 

20th December 2018. 
Address of Office from which tender forms are to be 

Tenders are inviting for the supply of Bread 
attained and whom tenders are to be send 

( approximate 11 Kg. per day ) for the diet of patients of 
The Superintendent, Govt. General Hospital , Kozhikode . the Government Hospital of Dermatology , Chevayur from 

approved contractors for the period from 1 -4 - 2019 to 
Government General 

| ( Sd.) 

31- 3 -2020 . 
Hospital, Kozhikode . 

Superintendent. 

Tender forms are available from the Hospital Office 

while working hours on the date from 20 - 12 - 2018 to 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

15- 1- 2019 . 

Total Cost - 1,50 ,000 . 
നമ്പർ സി2 - 1298/ 2018 . 

2018 ഡിസംബർ 20 . 

Cost of tender form : 
- കോഴിക്കോട് സർക്കാർ ത്വക്ക് രോഗാശുപ്രതിയിൽ 
2 019 - 2 0 2 0 - ലേക്ക് ( 1 - 4 - 2 019 മുതൽ 31 - 3 - 2 0 2 0 വരെ) 

Original - 400 + GST. 
ആ വശ്യമായി വരുന്ന റൊട്ടി (ഉദ്ദേശം 11 കിലോഗ്രാം 

Duplicate — 200 +GST. 
ദിവസവും) എത്തിച്ചുതരുന്നതിന് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 

- 0210 - Medical and Public Health 80 - General 800 
നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ 

others receipts 88 -miscellaneous. Remittance of the cost of 
20 - 12 - 2018 മുതൽ 15 - 1 - 2019 , 5 മണി വരെ ഈ ആശുപ്രതി 

tender form the Dietary and non dietary articles and sales 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

tax is “ 0040 - Sales Tax - 102 receipts under State Sales Tax 
അടങ്കൽ തുക - 1,50, 000 

Act -99 - Tax -collections , 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 

If the treasury chalan which remitted the amount on 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

the above head can also furnish for the tender form . 
ഒറിജിനൽ- 400 + ജി. എസ്. റ്റി. 

Tenders are to be received in the office of the 
ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ്- 200 + ജി . എസ്. റ്റി. 

Superintendent upto 1 p .m . on 16 - 1- 2019 . 
Gaz . No. 1/2019 /DTP (Stores Purchase ). 

771 


1st Jan. 2019 ] 


STORES PURCHASE 


Tenders should be submitted to the Superintendent, 
Government Hospital of Dermatology , Chevayur , 
Kozhikode - 17 . All tenders should be attached with a 
Demand Draft of 1 % of the total tender amount as EMD . 

The tenders will be opened on 16 - 1- 2019 at 3 p . m . 
before the authorities and the tender produced persons or 
any nominee authorized by the contractors and should 
be temporarily fixed for the least cost of tender amount. 

All the tenders should be attached solvency 
Certificate s attested copy FSSAI Certificate also 
produced for the authorized officer with the tenders . 

All tender producers should be fixed and the fixation 
of the tenders also on the almost powers of the District 
Medical Officer of Health , Kozhikode to stop the tender 
procedures are the powers of the Hospital 
Superientendent. That cannot be questioned . More 
details should be received from the office duing the 
working hours of the office . 


Government Hospital of Dermatology, 
Chevayur, Calicut. 


(Sd.) 
Superintendent . 


Irrigation Department 
RE- E - TENDER NOTICES 


(1 ) 
[No. CE (MECH )/ T/17/2018-19 ] 
No . CMU /P /2713/2018. 

17th December 2018 . 
The Superintending Engineer and Deputy Chief 
Engineer , Mechanical, PWD, Irrigation Department, 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e -tender in single cover system from 
the original manufacturers or their authorized dealers the 
“ Supply of 1 No. of Non AC School Bus ( seating 
capacity 26 and above ) for Padiyoor GHS in Kannur 
District” . 

In accordance with respective specification for 
supply of vehicles as shown in tender schedule of this 
tender document , the tender is to be submitted as 
e -tenders through http ://etenders.kerala .gov. in . Since this 
is an e -tender, only those bidders who have enrolled in 
the above portal with their own Digital Signature 
Certificate (DSC ) can participate in the tender. E -tender 
document and other details can be obtained from the 
above portal. 

Cost of tender documents — 2 ,500 + 18 % as GST 
( Total 3,000 ). 

Document sale starting date and time— 18 -12 -2018 at 
10 a . m . 

EMD (online payment) — 18,600 

Date and time of Commencement of online bid 
submission — 18 - 12 - 2018 at 11 a. m . 


Date and time of closing of online bid submission 
10 -1- 2019 , 5 p. m . 

Date and time of opening of bid — 14 - 1 - 2019 , 
2. 30 p . m . 

Bidders shall remit the tender document fee and 
EMD using the online payment option of e- procurement 
system only. Bidders are advised to visit 
downloads section of e -procurement website 
http ://etenders .kerala . gov .in for details instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBT or by NEFT facility . In the bid , the following 
documents should be submitted by online. 

(1) BOQ duly filled up and signed . 
(2) Technical data sheet duly filled up and signed . 

If any more information to be furnished , 
separate data sheet shall be attached for 

additional information . 
(3) E - payment form duly filled and signed . 
(4 ) Proof of Original manufacturer/authorized dealers 

attested copy of same. 
(5) Scanned copy of preliminary agreement executed 

in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
(6 EMD exemption certificate ( if any ) should be 

submitted online. 
(7) Other details if any required to be furnished in 

the special condition . 
(8) Form No. 14 duly filled and signed. 
(9) Tender Notice and Special condition of Tender 

duly signed . 
Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or within 3 days after bid opening . 

The bidders shall submit the hard copy of the bid 
containing the documents as noted in the above paras in 
sealed envelope . The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer and Deputy Chief Engineer , 
PWD , Mechanical, Olo the Chief Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram and should reach in this office on or 
before the time specified above . The envelope should be 
superscribed with tender number, due date and name 
of work . 

Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer and Deputy Chief Engineer, PWD Mechanical, 
O /o the Chief Engineer, Mechanical, Thiruvananthapuram . 
If date fixed for opening happens to be a holiday or due 
to net failure the tender will be opened in the next 
working day at same time and place. 

The right to accept or reject of e - tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer and Deputy Chief Engineer, Mechanical, PWD, 
Thiruvananthapuram . 
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The bidder is advised to submit the bids well before 
the stipulated date and time to avoid any kind of network 
issues , traffic congestions etc . In this regard , the 
department shall not be responsible for any kind of such 
issues faced by the bidder . All the rules related to tender 
in Irrigation Department along with the rules and 
regulation prescribed for e -tenders by the Government of 
Kerala shall be applicable to this tender. 


(2) 


No. CE (MECH )/ T / 18 /2018 - 19 ] 


No . CMU/P/518/2018. 

17th December 2018 . 
The Superintending Engineer and Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, PWD , Irrigation Department, 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e-tender from the original manufacturer or 
their authorized dealers for the “ Supply of 25 HP Diesel 
Engine motor with Centrifugal pump set and non return 
foot valve for 280mm suction pipe for Chambakkadu LI 
Scheme in Kanthalloor Panchayat, Devikulam 
Constituency ” . 

In accordance with respective specification for 
supply of pump set as shown in tender schedule of this 
tender document, the tender is to be submitted as 
e -tenders through http :// etenders .kerala . gov.in . Since this 
is an e -tender, only those bidders who have enrolled in 
the above portal with their own Digital Signature 
Certificate (DSC ) can participate in the tender. E -tender 
document and other details can be obtained from the 
above portal. 

Cost of tender documents — 1,400 + 18 % as GST 
( Total 1,700 ). 


(a ) If any more information to be furnished , 

separate data sheet shall be attached for 

additional information . 
(b ) Scanned copy of family curve, performance 

curve etc. should be attached . 
(3) E -payment form duly filled and signed . 
(4 ) Proof of Original manufacturer/authorized dealers 

attested copy of same. 
(5 ) Scanned copy of preliminary agreement executed 

in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
(6 ) EMD exemption certificate (if any ) should be 

submitted online . 
(7) Other details if any required to be furnished in 

the special condition . 
(8) Form No. 14 duly filled and signed. 
(9) Tender Notice and Special condition of Tender 

duly signed . 
Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or within 3 days after bid opening . 

The bidders shall submit the hard copy of the bid 
containing the documents as noted in the above paras in 
sealed envelope . The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer and Deputy Chief Engineer , 
PWD , Mechanical, Olo the Chief Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram should reach in this office on or 
before the time specified above . The envelope should be 
superscribed with tender number, due date and name 
of work . 

Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer and Deputy Chief Engineer, PWD Mechanical, 
O /o the Chief Engineer, Mechanical , Thiruvananthapuram . 
If date fixed for opening happens to be a holiday or due 
to net failure the tender will be opened in the next 
working day at same time and place . 

The right to accept or reject of e -tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer and Deputy Chief Engineer ,Mechanical, PWD , 
Thiruvananthapuram . 

The bidder is advised to submit the bids well before 
the stipulated date and time to avoid any kind of network 
issues, traffic congestions etc . In this regard , the 
department shall not be responsible for any kind of such 
issues faced by the bidder. All the rules related to tender 
in Irrigation Department along with the rules and 
regulation prescribed for e -tenders by the Government of 
Kerala shall be applicable to this tender. 

The Bidder should have the GST Registration and 
the Registration Number should be furnished in the 
tender documents . 


Document sale starting date and time— 18 - 12 - 2018 at 
10 a . m . 


EMD (online payment) — 7 ,000 

Date and time of Commencement of online bid 
submission — 18 - 12 - 2018 at 11 a . m . 


Date and time of closing of online bid submission 
10 - 1 -2019 , 5 p . m . 

Date and time of opening of bid — 14 - 1 - 2019 , 
3 .30 p . m . 

Bidders shall remit the tender document fee and 
EMD using the online payment option of e-procurement 
system only. Bidders are advised to visit 
downloads section of e -procurement website 
http :// etenders.kerala. gov.in for details instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBT or by NEFT facility . In the bid , the following 
documents should be submitted by online. 

( 1) BOQ duly filled up and signed . 
(2 ) Technical data sheet duly filled up and signed . 


Office of the Chief Engineer, 
Mechanical, 
Thiruvananthapuram . 


GANESH , P. S., 
Superintending Engineer 

& Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, 

PWD . 
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E - TENDER NOTICE 


[No. CE (MECH )/ T /19 /2018 -2019 ] 


(5 ) Scanned copy of preliminary agreement executed 

in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
(6) EMD exemption certificate ( if any) should be 

submitted online . 


No. CMU / P /2276 / 2017 . 

18th December 2018 . 
The Superintending Engineer and Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, PWD , Irrigation Department , 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e-tender from the original manufacturer or 
their authorized dealers for the “ Supply of 60 HP motor 
pumpset for Thottathilkkadavu - Cheeralakkunnu LI Scheme 
in Kadukutty Panchayat” . 

In accordance with respective specification for 
supply of pump set as shown in tender schedule of this 
tender document , the tender is to be submitted as 
e -tenders through http ://etenders .kerala. gov.in . Since this 
is an e -tender, only those bidders who have enrolled in 
the above portal with their own Digital Signature 
Certificate (DSC ) can participate in the tender. E -tender 
document and other details can be obtained from the 
above portal. 

Cost of tender documents — 1 ,750 + 18 % as GST 
( Total ` 2, 100 ). 


(7) Other details if any required to be furnished in 

the special condition . 
(8) Form No . 14 duly filled and signed . 
(9) Tender Notice and Special condition of Tender 

duly signed . 
Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or within 3 days after bid opening. 

The bidders shall submit the hard copy of the bid 
containing the documents as noted in the above paras in 
sealed envelope. The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer and Deputy Chief Engineer, 
PWD , Mechanical, Olo the Chief Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram should reach in this office on or 
before the time specified above. The envelope should be 
superscribed with tender number, due date and name 
of work . 


Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer and Deputy Chief Engineer, PWD Mechanical, O / 
o the Chief Engineer, Mechanical, Thiruvananthapuram . If 
date fixed for opening happens to be a holiday or due to 
net failure the tender will be opened in the next working 
day at same time and place . 


Document sale starting date and time— 19 - 12 - 2018 at 
10 a. m . 

EMD ( online payment)— . 8 ,800 

Date and time of Commencement of online bid 
submission — 19 - 12 -2018 at 11 a . m . 

Date and time of closing of online bid submission 
18 - 1 -2019 , 5 p . m . 

Date and time of opening of bid — 21 - 1 - 2019 , 
2. 30 p . m . 

Bidders shall remit the tender document fee and 
EMD using the online payment option of e- procurement 
system only . Bidders are advised to visit 
downloads section of e -procurement website 
http ://etenders.kerala.gov.in for details instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBT or by NEFT facility . In the bid , the following 
documents should be submitted by online . 

(1) BOQ duly filled up and signed . 
(2) Technical data sheet duly filled up and signed . 
(a ) If any more information to be furnished , 

separate data sheet shall be attached for the 
additional information . 


The right to accept or reject of e - tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer and Deputy Chief Engineer, Mechanical, PWD , 
Thiruvananthapuram . 


The bidder is advised to submit the bids well before 
the stipulated date and time to avoid any kind of network 
issues, traffic congestions etc . In this regard , the 
department shall not be responsible for any kind of such 
issues faced by the bidder. All the rules related to tender 
in Irrigation Department along with the rules and 
regulation prescribed for e -tenders by the Government of 
Kerala shall be applicable to this tender. 


The bidder should have the GST registration and the 
registration number should be furnished in the tender 
documents. 


(b ) Scanned copy of family curve , performance 

curve etc . should be attached . 


(3) E -payment form duly filled and signed . 
(4) Proof of Original manufacturer/ authorized dealers 

attested copy of same. 


Office of the Chief Engineer, 
Mechanical, 
Thiruvananthapuram . 


GANESH , P. S ., 
Superintending Engineer 

& Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, 

PWD. 
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Medical Education Department 

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR MAINSTREAM CAPNOGRAPH 
പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

(Portable hand held end tidal carbondioxide monitor) 

Description of Function : 
(1) 

Capnograph measures the concentration of Co , at 
നമ്പർ സി3 - 11722 - 6/ 2018/ സ . മെ . കോ . തി . 2018 ഡിസംബർ 7 . 

the end of each exhaled breath , commonly known as the 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അനസ്തേഷ്യാളജി 

end tidal carbon dioxide ( EtCo ,). Should measure 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് Portable hand held end Tidal 

end- tidal carbon dioxide ( EtCO ,) and respiration rate (RR ). 
Carbon dioxide Monitor - 2 എണ്ണം വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് Requirements 

Specifications 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 

- (1) 

(2 ) 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 

1 Operational 

Suitable for Adult , 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 

Requirments 

Paediatric and infant 
വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ 

patients 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011, 

Suitable for use at 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസു 

multiple points of care , 
കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 

including pre hospital, 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വരു ടേയോ അവർ 

emergency medicine, 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

operating room , 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 

intensive care unit 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

and long -term acute 

care 
ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 

2 Display /Indicator 

Continuous clear 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 

Requirements 

Capnogram of Carbon 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 

dioxide values 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

Respiration Rate 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 

- 3 Display and 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 

• CO , :0 -99 mmHg 

- Measurement Range • RR :3-150 bpm 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . യായി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

4 Dead Space for Adapters • Dead Space - Adult/ 

Paediatric: 1ml 
ദർഘാസ് നമ്പർ 123/ 2018 . 

Dead Space - - Adult/ 

Paediatric : 6ml 
അടങ്കൽ തുക - 3,40 , 000. 

5 Accuracy 

CO , 30- 40mmHg 
നിരതദ്രവ്യം - 3,400. 

> Accuracy : +2 mmHg 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

CO ,:41 -40 mmHg 

> Accauracy :6 % of 
ഒറിജിനൽ - 1,176. 

reading 

Respiration Rate : 3 - 150 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 588. 

bpm 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 

> Accuracy : + 1 bpm 
തീയതിയും സമയവും 10 -1- 2019, 3 മണി. 

6 Alarms- Audible / Visual • No adapter 

Clogged Adapter 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 

No Breath 
തീയതിയും സമയവും 11 -1- 2019 , 2.30 മണി. 

Low Battery 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11 -1- 2019, 

High and low EtCO , 

alarms 
3 മണി. 

7 Technical Requirements • Warm - up time to full 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 

accuracy in less than 
31- 3 - 2019. 

20 seconds 

Should not require 
- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഇ 

routine calibration 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

Capnogram - Should 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വ യ്ക്ക് ന്ന തി നോ 

have less than 15 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 

seconds sweep of 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

CO , values 
Gaz . No. 1/2019/DTP (Stores Purchase). 
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- (1 ) 


8 Battery Requirements 


Should work on 
Alkaline or Lithium 
batteries 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


9 Physical Characteristics 


10 Environmental 

Requirements 


• Should be less than 

80 grams 
Operating Temperature : 
- 5°C to + 50°C 
Storage Temperature : 
-30°C to + 70°C 
Operating Humidity : 
| 10 % to 95 % non 

condensing 
• FDA approved product 

Manufacturer/Supplier 
should have ISO 
certification for quality 
standards 


13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters . 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 
19. Amount quoted should be in Indain Rupees 


11 Regulatory 

Requirements 


TENDER SCHEDULE 


(2) 


നമ്പർ സി3 - 11837 ( 5)/ 2018/ എം . സി . റ്റി. 


2018 ഡിസംബർ 7. 


| 1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlets (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits one percentage of 

the estimated cost of the articles quoted for, can 
be remitted by way of Crossed Demand Drafts 
drawn in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് Chest Vibrator - 1 എണ്ണം 
- വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് 
- വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
- കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടേ യോ അ വർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തി 
യിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . യായി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 124 / 2018. 


അടങ്കൽ തുക - 3,51,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 


1 % ( 3,510 ). 
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Manuscripts should be avoided as far as possible. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം); 

60121003 — 1, 180. 

wsdlcon - 590. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 
09001030 MOB1010 - 1- 2019 , 3 am . 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
N2010 - 11- 1-2019, 2.30 am . 

BOMEIIM MOD0m mlw01020 mob110 — 11 - 1-2019 , 
3 col. 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31- 3 - 2019. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits one percentage of 

the estimated cost of the articles quoted for, can 
be remitted by way of Crossed Demand Drafts 
drawn in favour of the Principal , Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഇ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


o 


☺ 


TECHNICAL SPECIFICATIONS 
1. The machine should have: 

a . Air pulse generator 
b . Two hoses 

Pre -programme and manual modes 

Digital display 
e. 1 -60 minutes treatment time 

Pressure range upto 10 
g. 5-15 Hz oscillatory frequency 
h . 230 VAC 
The garment should be : 
a. Whole chest wall covering 

Polyurethene material 
C. Size from 20 -70 inches 


12. For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


4 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


15. Specifications of the items are given in the list . 


TENDER SCHEDULE 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notification . 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters . 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessry ) neatly typed . 


18. More details can be had from this office on 

working hours. 


19. Amount quoted should be in Indain Rupees . 


Govt.Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(sd .) 
Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി1 - 32756/ 2018/ എം . സി. റ്റി . 


2018 ഡിസംബർ 7 . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി വി.ആർ. ഡി.എൽ. വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ് 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിന് മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെ യോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി. പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് നമ്പർ _ 128 / 2018 . 


അടങ്കൽ തുക - 3,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 ( %) 3,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 


ഒറിജിനൽ - 1,008. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 504. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 18 -1- 2019 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും- - 19 - 1- 2019 , 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 19- 1-2019, 3 മണി. 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3-2019. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് നടപടികൾ 
മുന്നറിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


TENDER SCHEDULE 


1. 


The period for which the rates to be in firm -One year. 


2. 


The rates should be inclusive of sales tax and for free delivery at the department concerned , otherwise the 
tender will be rejected . 


3. Advance payments conditions will not be considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 


5 . 


Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . Manuscripts 
should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 200 Kerala-non- judicial stamp Paper 
together with required sum of Earnest Money Deposits . 


6. 


7. Earnest Money Deposits one Percentage of the total cost of articles quoted for, can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders. 
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9. 


Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 


11. 


Belated tenders will not be considered under any circumstance . 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the Tender. Tenders with out 

samples will not be considered for seletion . 


13 . 


Tenders should bear the Signature and full Postal address of the Tenderers wherever necessary . 


14. 


The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 
tenderers . 


15 . 


Specifications of the items are given in the list. 


16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the 

requirments in the Tender Notification . 


17. Tender will be opened in the presence of such of the Tenderers or their authorized representative who may 

present at the time. They should have valid authorization letters. 


18 . More details can be had from this office on working hours . 


19 . 


Amount quoted should be in Indian Rupees . 


LIST OF ITEMS 


Sl. No. 


Item 


Quantity 


Specification 


1 (32 reactions ) 


Multiplex PCR kit for 
respiratory infections panel, 
compatible with 7500 fast 
Dx real time PCR machine 


Specific PCR panel for identifying viruses 
like Enterovirus , Human — adenovirus, 
bocavirus, corona viruses — 229E ,HKU1, 
NL63, OC43, Humanmetaneumoviruses A /B , 
parainfluenza virus 1,2 ,3,4 , Human — parecho 
virus, respiratory syncitial viruses , rhino 
viruses, Influenza A , Influenza H1N1 
(swine flu ), Influenza B and Mycoplasma 
pneumoniae. 


1 (64 reactions) 


Multiplex PCR kit for 
meningitis panel compatible 
with 7500 Fast Dx real time 
PCR machine 


Specific PCR panel for identifying viruses 
like Entero viruses, Epstein Barr virus 
Herpes simplex virus 1 and 2 , Human -adeno 
virus, cytomegalo viruses, herpes virus 6 
and 7, parecho virus, parvo virus B19 , 
Varicella Zoster virus. 


Viral RNA isolation kit 


2 (50 reactions ) 


Specific for isolating RNA from cell free 
fluids, urine , blood etc . 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


Gaz. No . 1/2019/DTP (Stores Purchase ). 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി / 965/ 2018 / ജി. സി .എൻ. ഇ . 


2018 ഡിസംബർ 12 . 


Tender forms can be had from the office on payment 
of 560 in cash till 7 - 1 - 2019 . No other mode of 
remittance will be entertained . Those who require tender 
forms by post a sum of 50 will be added towards 
postage charges . Money order should reach this office 
at least 10 days prior to the closing date of the tender 
sale. Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders subscribed on the envelops 
as “ Tender No. C /965 /2018 /GCNE for the purchase of DLP/ 
LCD Projectors & Microphones ( Mic ) ” addressed to 
“ The Principal, Govt. College of Nursing, Ernakulam 
should reach this office on or before 8 - 1- 2019 , 
12 . 30 p .m . The duly received tenders will be opened on 
8 - 1 - 2019 , 3 p .m . in the presence of tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserved the right 
to reject tender and without assigning any reason . 


- എറണാകുളം ഗവ . നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് താഴെ 
പറയും വിധം ഡി.എൽ. പി ./എൽ. സി. ഡി . പ്രാജക്ടറുകളും 

മെകാ ഫോ ണു കളും ( മെ ക്ക് ) വാങ്ങു ന്ന തി നായി 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഡി .എൽ. പി ./എൽ. സി . ഡി. പാജക്ടർ - 3 എണ്ണം. 
കോർഡുള്ള മൈക്ക് - 2 എണ്ണം. 
പോർട്ടബിൾ/ കോർഡ്ലെസ്സ് മൈക്ക്- 2 എണ്ണം. 
ടേബിൾ ടോപ്പ് മൈക്ക്- 2 എണ്ണം. 
പോർട്ടബിൾ കോളർ മൈക്ക് - 2 എണ്ണം. 
കോർഡ്ലെസ്സ് ഗോൾഡെൻ മൈക്ക് - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് പ്രതം 560 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
7-1- 2019 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പതം തപാലിൽ 
ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ - 50 അ ധികം മണി ഓർഡർ ആയി 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോം വിൽപ്പന അവസാനി 
ക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് മണി ഓർഡർ 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്ര വെച്ച ദർഘാസ് കവറിനു മുകളിൽ “ ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി / 965/ 2018 / ജി . സി.എൻ. ഇ , ഡി .എൽ. പി./എൽ. സി . ഡി 

പാജക്ട റു കളും മെകാ ഫോ ണു കളും ( മെ ക്ക് ) 
വാങ്ങുന്നത് എന്ന മേലെഴു ത്തോടുകൂടി "“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവ . നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, കളമശ്ശേരി-683 503 ” എന്ന മേൽവിലാ 
സത്തിൽ 8 - 1- 2019, 12.30 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
അയക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ 8- 1- 2019 , 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Govt. Medical College, 
Ernakulam . 


( Sd.) 
Principal . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


[നമ്പർ 107 / 18 - 19 / എംസിടിസിആർ) 


നമ്പർ സി3 / 11595/ 2007 / എംസിടിസിആർ. 2018 നവംബർ 30. 

തൃശ്ശൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പമ്പ് ഹൗസിലെ 
ക്ലോറി നേ ഷൻ പ്ലാന്റിന്റെ AMC ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക -- 2,51, 040. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന നികുതിയടക്കം വില 
1, 062, 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 531. 


No. C /965 /2018/GCNE 


12th December 2018. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 1- 1- 2019 , 10 മണി. 


Sealed competitive tenders are invited for the 
Purchase of DLP/LCD Projectors & Microphones (Mic ) in 
Govt. College of Nursing, Ernakulam. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 16 - 1- 2019, 4 മണി. 


DLP/LCD Projector - 3 Nos . 


ദർഘാസ് ഫോറം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 1- 2019, 1 മണി. 


Wired / Corded Mic — 2 Nos. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 1- 2019, 
2 മണി. 


Portable /Cordless Mic — 2 Nos. 


Table Top Mic - 2 Nos. 


ദർഘാസ് നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31 - 3 - 2019 . 


Portable Collar Mic - - 2 Nos. 
Cordless Golden Mic — 1 No . 


- ദർഘാസുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ. 
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The undersigned reserves the right of accept/reject/ 
postpone any tender without assigning any reason . 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days . If the date fixed for 
opening tender is a holiday, it will be opened in the next 
working day. The all Rules in force will be applicable to 
this tender also . 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു മ്പോൾ രേഖ പ്പെ ടു ത്തുന്ന 
തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- 200 വിലയുള്ള മുദ്രപത ത്തിൽ പാരംഭ ഉട നടി 
വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ 
അട യാ വു ന്ന താ ണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. കാരണം 
കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടി വെ യ് ക്കു ന്ന തി നും 
നിരാകരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അധികാരം താഴെ പറയുന്ന 
അധികാരികളിൽ നിക്ഷിപ്ത മാ ണ്. ടെണ്ടർ തുറക്കാൻ 
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഈ 
ഓഫീസിന് അവധിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Govt. Medical College , 
Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ. ജി5 / 14494 / 2018 / മെ . കോ . ആ . 


2018 ഡിസംബർ 5. 


- ത്യശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പത്രിയിൽ 
ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് CT Film Cover - 36500 എണ്ണം 
ടെണ്ടർ നമ്പർ ജി5 / 14494 / 2018/ മെ . കോ . ആ . പ്രകാരം നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


| [ No. 107/18-19/ MCTCR ) 


No , C3- 11595/2007/ MCTCR . 


30th November 2018 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the AMC of the Chlorination Plant in the 
Pump House of Govt. Medical College, Thrissur. 


അടങ്കൽ തുക - 3, 88 , 360 . 

ദർഘാസ് അയയ്ക്കുന്ന ക വ റി നു പു റത്ത് 
നമ്പർ ജി5 /14494 / 2018/ കോ . ആ . എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന നികുതിയടക്കം വില 
800 + Tax (18 % ). 

ദർഘാസ് വിൽപ്പന ആരം ഭി ക്കുന്ന തീയ തി യും 
സമയവും 29 - 12 - 2018, 11 മണി. 


Estimated Cost - 2,51,040. 


Cost of tender form : 


( Original ) - 1 , 062 


- ദർഘാസ് വിൽപ്പന അ വ സാ നിക്കുന്ന തീയതി യും 
സമയവും- - 11 - 1- 2019 , 3 മണി. 


Duplicate = 


531. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേണ്ട അവസാന തീയ തി യും 
സമയവും- - 18 - 1- 2019 , 11 മണി. 


Starting date and time of sale of tender form 
1 -1 - 2019 , 10 a. m . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 18 - 1- 2019 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


Closing date and time of sale of tender form 
16- 1- 2019, 4 p . m . 


ദർഘാസ് നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി- - 
31 - 3 - 2019 . 


Last date of receipt of tender — 17 - 1- 2019 , 1 p . m . 


Opening date and time of tender — 17 - 1- 2019 , 2 p . m . 


Date upto which rates are to be firm — 31- 3- 2019 . 


Tender should be addressed to Principal, 
Govt. Medical College , Thrissur. 


- ദർഘാസുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം 
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽകോളേജ് ആശുപത്രി, തൃശ്ശൂർ. 

ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ് റ്റാ യി ടെണ്ട റി നൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
- 200 വിലയുള്ള മുദ്ര പ ത ത്തിൽ പാ രംഭ ഉട നടി 
വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ 
അട യാ വു ന്ന താ ണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. കാരണം 
കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടി വെ യ് ക്കു ന്ന തി നും 
നിരാ ക രി ക്കു ന്ന തിനും ഉള്ള അ ധി കാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth of " 200 . 
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No. G5- 14494/2018/ MCH . 

5th December 2018. 
Sealed tenders are invited for the supply of CT Film 
Cover 36500 Nos. for the use of Govt . Medical College 
Hospital, Thrissur. 

Tender Cost - 3, 88 ,360 . 
Cost of tender form ( original ) - 800 + Tax (18 %). 

Starting date and time of sale of tender form 
29-12 -2018, 11 a. m . 

Closing date and time of sale of tender form 
11-1- 2019 , 3 p . m . 

- Last date and time of receipt of tender - 18 - 1 - 2019, 
11 am. 

Opening date and time of tender - 18 - 1 - 2019 , 
12 Noon. 

Date upto which rates are to be firm — 31-3 - 2019 . 

Tender should be addressed - to 
Superintendent, Medical College Hospital, Thrissur. 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth - 200. 

The undersigned reserves the right of accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reason . 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 18 - 1- 2019 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി-- 
31 - 3 - 2019 . 

- ദർഘാസുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് അയയ് ക്കേണ്ട വിലാസം 
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽകോളേജ് ആശുപ്രതി, തൃശ്ശൂർ. 

- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ് റ്റാ യി ടെണ്ട റി നൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
- 200 വില യുള്ള മുദ്രപത ത്തിൽ പ്രാരംഭ ഉട മ്പടി 
വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ 
അട യ്ക്കാ വു ന്ന താ ണ് . കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. കാരണം 
കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടി വെ യ്ക്കു ന്ന തി നും 
നിരാ ക രി ക്കു ന്ന തിനും ഉള്ള അ ധി കാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
No. G5 -14495/2018/ MCH. 

5th December 2018 . 


Sealed Tenders are invited for the supply of following 
items for the use of Govt. Medical College Hospital, 
Thrissur. 


-- (2 ) 
നമ്പർ ജി5/ 14495 /2018 / മെ . കോ . ആ . 


NAME OF ITEM 
1. OP Ticket Forms ( Preprinted fan fold ) — 
800000 Nos. 

2 . Casuality Ticket Forms (Preprinted fan fold ) — 
400000 Nos. 

Tender Cost - 4,11 ,600 . 
Cost of tender form ( original ) - 900 + Tax (18 %). 

Stanting date and time of sale of tender form 
| 29-12 -2018, 11 a. m. 

Closing date and time of sale of tender form 
11- 1- 2019 , 3 p . m . 

- Last date and time of receipt of tender - 18 -1- 2019, 
11 a. m . 


2018 ഡിസംബർ 5. 


ത്യശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പതിയിൽ 
ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
ജി5 / 14495 / 2018 / മെ . കോ . ആ . (പ്രകാരം നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മത്സര സ്വഭാ വ മുള്ള മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


- Opening date and time of tender - 18 - 1 - 2019 , 
12 Noon . 


Date upto which rates are to be firm — 31- 3 - 2019 . 


ഇനം 
1. OP Ticket Forms ( Preprinted fan fold ) — 
800000 എണ്ണം. 

2. Casuality Ticket Forms (Preprinted 
fan fold ) 400000 എണ്ണം. 

അടങ്കൽ തുക - 4, 11 ,600 

ദർഘാസ് അയയ്ക്കുന്ന ക വ റി നു പു റത്ത് 
നമ്പർ ജി5 /14495 / 2018/ മെ. കോ . ആ . എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനനികുതിയടക്കം വില - 
900 + Tax (18 %) . 


Tender should be addressed to Superintendent, 
Medical College Hospital, Thrissur. 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth of 200 . 

The udersigned reserves the right of accept/ reject/ 
postponed any tender without assigning any reason . 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days . 


- ദർഘാസ് വിൽപ്പന ആരം ഭി ക്കുന്ന തീയ തി യും 
സമയവും - 29 - 12 - 2018, 11 മണി. 

- ദർഘാസ് വിൽപ്പന അ വ സാ നിക്കുന്ന തീയ തി യും 
സമയവും 11- 1- 2019 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി യും 
സമയവും 18 - 1- 2019, 11 മണി. 


Medical College Hospital, 
Thrissur. 


( Sd .) 
Superintendent. 
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ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


നമ്പർ സി2 - 9515 / 2018 / എം . സി . ടി . സി.ആർ. 


2018 ഡിസംബർ 7. 


-- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
അവസാന തീയതി അതിന് നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് ദർഘാസ് ഫോറം ദർഘാസ് ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില വിൽപന ഫോറം തുറക്കുന്ന 
- ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസ്സൽ പകർപ്പ് അവസാനിക്കുന്ന ലഭിക്കേണ്ട തീയതിയും 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

തീയതിയും അവസാന സമയവും 
സമയവും തീയതിയും 

സമയവും 
91/ 2018- 19/ എംസിടിസിആർ 

ജനറൽ മെഡിസിൻ 450 225 14 - 1 - 2019, - 15 - 1 - 2019 , 15 - 1 - 2019, 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ 

4 മണി 1 മണി 2 മണി 
- 1, 17 , 500 
2 - 92 /2018 - 19 / എംസിടിസിആർ 

പാത്തോളജി - 500 250 14 - 1 - 2019, 15 - 1 - 2019, 15 - 1 - 2019 , 
മൈക്രോ സെഡ് ഫയലിംഗ് 

4 മണി 1 മണി 2.30 മണി 
ക്യാബിനറ്റ് - 2,10,000 
3 93/ 2018 - 19/ എംസിടിസിആർ 

ബേൺസ് 450 225 14 - 1 - 2019 , 15 - 1- 2019, 15 - 1 - 2019, 
ഇലക്ട്രിക് ഡർമറ്റോം - 1,50,000 ഇൻഞ്ചുറീസ്യൂണിറ്റ് 

4 മണി 

1 മണി - 3 മണി 
-- 94/ 2018- 19 / എംസിടിസിആർ 

ബേൺസ് 

14 - 1 - 2019 , - 15 - 1 - 2019, 15 - 1- 2019 , 
തെറാപ്പി ട്രോളി - 3,00,000 ഇൻബെറീസ് യൂണിറ്റ് 

4 മണി 

1 മണി 3 .30 മണി 


500 


250 


450 


225 


4 


700 


350 


- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങളും കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ളും പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 


No, C2 -9515/2018/ MCTCR . 


7th December 2018 . 


The last date fixed for the receipt of the tenders detailed below have been extended by the Principal, Govt. Medical 
College , Thrissur as per the schedule noted below . Other terms and conditions remain same. 


Sl. 
No. 


Tender No. Name of Equipments 

and PAC 


Name of 
Department 


Cost of tender form 
Original Duplicate 


Last date 
and time 
of sale of 
tender form 


Last date 

and time 
of receipt of 
tender form 


Opening 
date and 
time of 
tender 


450 


225 


91/2018 -19 / MCTCR 
Various equipments 
- 1 ,17, 500 


General 
Medicine 


14- 1- 2019, 

4 p . m . 


15- 1-2019 , 
- 1 p . m . - 


15- 1- 2019, 

2 p . m . 


Pathology 


- 


250 


141 -2019 

4 p. m . 


15-1- 2019, 
| 1 p . m . 


15-1- 2019, 
2, 30 p. m . 


450 


225 


92 /2018 - 19/ MCTCR 
Micro slide filing 
cabinet - 2,10 ,000 
93/ 2018-19/ MCTCR 
Electric Dermatome 

1 , 50,000 
94/2018-19/ MCTCR _ 
Therapy Trolley 
3,00, 000 


Burns Injuries 
Unit 


14-1 - 2019 , 

4 p . m . 


15 - 1- 2019, 
- 1 p. m . 


15 -1 - 2019 , 

3 p . m . 


Burns Injuries 
Unit 


700 


350 


14-1-2019 , 
- 4 p. m . 


15-1-2019 , 

1 p. m . 


15-1- 2018, 
3 .30 p. m . 


The tender forms and further details such as Specifications & General conditions etc . can be had from the office 
of the Principal, Govt. Medical College, Thrissur-680 596 . 


Govt. Medical College, 
Thrissur. 


| (Sd.) 
Principal. 


Gaz . No. 1/ 2019/DTP ( Stores Purchase ). 
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Printing Department 


11 . 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 111 /2018 - 19 ) 
നമ്പർ 21443 / 2018 / ജി2 ( 1). 


2019 ജനുവരി 1. 


സർക്കാർ അച്ചുകൂ ട ങ്ങളിലെ ആവ ശ്യ ത്തിലേക്കായി 
2019 - ലെ സർക്കാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറികളുടെ കവറുകൾ 
( 3000 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 5 - 1 - 2019 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് 
ദർഘാ സു കാരുടെയോ അവർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തിയ 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസ് അയയ്ക്കുന്നകവറിനു മുകളിൽ “ ദർഘാസ് നമ്പർ 
111/ 2018 - 19 , 2019 - ലെ സർക്കാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറികളുടെ 
കവറുകൾ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് എന്ന് ഉപലേഖനം 
ചെയ്തിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
- അടങ്കൽ തുക - 4,99,000. 
- ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ സാമ്പിൾ സഹിതം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 1,000 + G S. T. 
12 % നിരക്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 500 + G. S. T. 12 % 
നിരക്കിലും തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ പ്രസ്സിൽ 
നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 200 വിലയുള്ള 
കേരള സർക്കാർ മുദ്രപ്പത്ര ത്തിൽ എഗ്രിമെന്റും മൊത്തം 
തുകയുടെ 1 % നി ര ത ദ വ്യവും ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


സമയബന്ധിതമായി തീർക്കേണ്ട ജോലിയായതിനാൽ, 
കവറുകളുടെ വിതരണം സപ്ലേ ഓർഡർ ലഭിച്ച് 15 
ദിവസത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വർക്കിന് 
കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതല്ല. യഥാസമയം 
ഐറ്റം വിതരണം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം, മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
സ്വീകരിച്ച് ടി ഐറ്റം വാങ്ങുന്നതും ആയതിന്റെ വില 
താങ്കളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതുമാണ്. 
ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെ സാമ്പിൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് 
സെൻട്രൽ പസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്സ് 
മണ്ണന്തല അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്സ് ഷൊർണ്ണൂർ 
എന്നീ പ്രസ്സുകളിൽ വിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ളതായി 
രിക്കണം. 

- ടി ഐറ്റം വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുമ്പ് 
5 സാമ്പിൾ കവറുകൾ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച 
സാമ്പിളിന്റെഗുണനിലവാരത്തിൽ ഉള്ളവ ആയിരിക്കണം. 


[ No . 111/2018 -19] 


ഇനവിവരം 


2019 - ലെ സർക്കാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറികളുടെ 
കവറുകൾ 23 സെ . മീ . നീളവും 16 .5 സെ . മീ . വീതിയും 


- പെസിഫിക്കേഷൻ 


No . 21443/2018 / G2 (1) . 

- 1 st January 2019. 
Sealed tenders superscribed as Re- Tender 
No. 111/ 2018 - 19 for the supply of the Diary Covers 
( 3000 Nos .) for Government Executive Diary -2019 is invited 
by the undersigned . The tenders along with samples 
should reach this office on or before 5 - 1 - 2019 at 
1 p . m . and the same will be opened at 3 p . m . on the 
same day in the presence of tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that 
time. Tenders shall be submitted in the prescribed form 
which can be had from the office of the undersigned on 
cash payment of 1, 000 + GST @ 12 % for original form 
and 500 + GST @ 12 % for duplicate . The tender forms 
are not transferable. Sale of tender forms will be closed at 
12 Noon on 5 - 1 - 2019 . An agreement in Kerala Stamp 
Paper worth 200 should be executed along with the 
tenders . Late tenders and tenders not accompanied by 
Earnest Money Deposit @ 1 % of total cost and 
preliminary agreement in Kerala Stamp Paper worth 200 
will not be accepted on any accounts . 

PAC _ 4,99,000. 
Item — Covers for Executive Diary - 2019 Covers for 

3000 Nos. of Kerala Government Executive 
Diaries 2019 having size 23cm length x 16 .5cm 
width should satisfy following specifications . 


5 . 


കവറുകൾ കൂടിയ ഇനം പി . യു . ലെതർ കൊണ്ട് 
ഉണ്ടാ ക്കേ ണ്ട തും ഔട്ടർ കേസിൽ ടെക് സ്റ്റർ 

എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുമാണ്. 
2. മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുമാണ്. 
3. ലെതറിനകത്ത്കുഷൻ നൽകേണ്ടതാണ്. 
4. അകവശം കൂടിയ ഇനം തുണി കൊണ്ട് ആവരണം 

ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. 
- ലീഫ് ലെറ്റുകൾ വയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അകവശത്ത് 

ഒരു സൈഡിൽ രണ്ടു പോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
6. പെൻഹോൾഡറും കാർഡ് ഹോൾഡറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

കേസിനകത്ത് 1.2 എം . എം . വീതിയുള്ള cappa ബോർഡ് 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
8. കവറു ക ളിൽ ശീർഷകവും എംബ്ലവും gold foil 

ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
9 , ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിൽ എല്ലാ ടാക്സകളും, കയറ്റിറക്ക് 

കൂലികളും, മറ്റു കൂലികളും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

( ജി .എസ്. റ്റി . പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ടതാണ്.). 
10. വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലയളവ് കാണിക്കേണ്ടതാണ്. 


SPECIFICATIONS 


1. Covers should be made of High quality PU leather 

texture effect on outer case . 
2. Should have Matt finish . 

3. Should be provided with cushion inside the leather. 
- 4, Inner side should be fully covered with quality cloth. 
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5 . Two pockets for inserting leaflets on one side of 

inner case . 


Technical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


6 . Should be provided with pen holder and card holder . 


നമ്പർ ഡി - 721/ 2018 (1). 


2018 ഡിസംബർ 19 . 


7 . Should have 1. 2 mm cappa board inside the case . 


8. Title and emblem should be gold foil on the cover. 


9. The rate quoted should be inclusive of all taxes , 

freight charges , all other charges . GST amount 
should be specified separately. 


10. Stipulated time for the completion of work should be 

specified. 


11. Supply should be completed within 15 days from the 

date of receipt of the supply order. As the work is 
time bounded item no extension of time will be 
allowed on any account. If any delay occurred in 
supplying the item within the time specified , 
alternative purchase will be made at the risk and 
cost of defaulting firm concerned . 


12 . Sample of the cover should be produced along with 

the tender. 


- വെച്ചൂച്ചിറ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ബയോമെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 1/2018 - 19 . 
അടങ്കൽ തുക - 1,87, 500. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 -1-2019 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 30- 1- 2019 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറന്ന് പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയ തിയും 
സമയവും 31-1- 2019 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 

വിലകൾ നിശ്ചിതമായി നില നിൽക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതി 31- 3- 2019 . 

നികുതി അടക്കം അസ്സൽ ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ളുടെ 
വില - 400 + ജി.എസ് . റ്റി. 12 %. 

പകർപ്പ് ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വില - 200 + 
ജി.എസ് . റ്റി . 12 %. 

ദർഘാസ് ഫോറം ത പാ ലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 
ഫോറ ത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 35 അ ധിക മായി 
മണി ഓർഡർ അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മണി ഓർഡർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 23- 1- 2019 ആയിരിക്കും. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ പോളിടെ 
ക്നിക് ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യു വാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, 
ഡാഫ്റ്റ് മുതലായവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ മൊത്തം വിലയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിര ത ദ വ്യവും - 100 വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉട മ്പ ടിയും നിര ത ദ വ്യ വും ഇല്ലാത്ത ദർ ഘാ സു കൾ 
നിരുപാധികം തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടു 
ത്തേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


13. The rate quoted should be for supply , for covers at 

Government Central Press, Thiruvananthapuram or at 
Government Press , Mannanthala or at Government 
Press , Shoranur as the case may be which will be 
specified in the supply order. 


Five sample covers should be produced for 
approval before supply the item should be with the 
sample furnished along with the tender. 


GENERAL CONDITIONS 


1. The rate quoted should be inclusive of all 

taxes, transportation , loading and unloading expenses 
f.o .r. Government Central Press , Thiruvananthapuram . 


2 . Samples should be supplied . 
3. The item should be supplied immediately on the 

receipt of confirmation . 
4 . The payment will be made only after satisfactory 

receipt and survey reports . 
5 . Bank details should be furnished in the Bill. 


6 . The rates should be valid upto 31-3 - 2019 . 
7 . The purchaser has the right to cancel the supply 

order at any time without assigning any reason . 


No . D /721 / 2018 (1 ) 
/ 21/ 2018 ( 1 ) . 

| 19th December 2018. 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
supply of equipments for Medical Electronics Lab of 
Bio Medical Department of Government Polytechnic 
College, Vechoochira as per the condition shown below . 

Tender No. - 1/2018- 19. 
Estimated cost - 1,87,500. 

Last date and time of sale of form tender - 29 -1 - 2019 , 
2 p . m . 


Office of the Director of Printing , 
Govt. Central Press, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Director of Printing . 
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| Last date & time of receipt of tender - 30 - 1 - 2019 , 
3 p . m . 

Date & time of opening of tender — 31 -1- 2019, 2 p. m . 


Period of firmness of rates — 31- 3 -2019 . 


Cost for tender forms including taxes for each tender 
is 400 + GST 12 % for original and 200 + GST 12 % for 
duplicate . Those who want the same by Registered post 
should send 35 extra for each tender. Cheque & 
Demand drafts will not be accepted towards the cost of 
tender forms. 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Govt. Polytechnic College , Vechoochira , 
Pathanamthitta District on cash remittance on all working 
days between 10 a . m . to 2 p . m . up to 29 -1-2019. Money 
Order as the cost of tender form will be accepted up to 
23 -1 -2019 . Tender No. and date should be superscribed on 
envelop containing the tender . Tenderer should send 
along with the tender as EMD of 1 % of the total cost of 
article tendered by way of DD in favour of the Principal, 
Govt. Polytechnic College , Vechoochira together with an 
agreement duly filled , signed and executed in Kerala 
Stamp Paper worth - 100 . Tenders without agreement/ 
EMD will be rejected . Detailed specification will be issued 
along with the tender form , tender forms are not 
transferable. 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിനങ്ങളിലും 10 മണി മുതൽ 3 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ 
ഓഫീസിൽനിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . കേരള 
സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ 
ഫോറങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിൽനിന്നും 
എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ 

ണ്ട താ ണ് . ടെണ്ടർ രേഖകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയ തി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറിലാക്കി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മഹാ രാ ജാസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തൃശ്ശൂർ, 
ചെമ്പൂക്കാവ്- 680 020 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ട 
താണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
ഒറിജിനൽ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 
1 % നിത്തദ്രവ്യവും 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്തിൽ പ്രാഥമിക 
കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വിലനിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 

[ No. 3/2018- 19 ] 
No. C / 1631 /2018 ( 5). 

| 12th December 2018. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of MIG /MAG Welding Machine ( 1 No.) for Maharaja s 
Technological Institute , Thrissur. 

PAC - 2 ,00 ,000 . 
Cost of tender form ( Inclusive of GST ) : 

Original - 448 . 
Duplicate — 224 . 

By Post - 498. 
Last date and time of sale of tender form - 10 - 1- 2019 , 
3 p . m . 

Date and time of receipt of duly filled tender form 
11 - 1 -2019 , 2 p. m . 

Date and time of opening and verifying of tenders 
11-1-2019 , 2. 30 p. m . 

Cost of tender form should be remitted either in cash 
or by Money Order. Tender form can be obtained from the 
Principal, Maharaja s Technological Institute , Thrissur from 
10 a.m . to 3 p .m . on all working days. 

Tender forms are not transferable . Cheques, Drafts 
etc . will not be accepted as the price of tender form . 
Tender form should be enclosed with EMD , which is 1 % 
of PAC amount and an initial agreement to be signed in 
the Kerala Stamp Paper worth 200 . Tender without EMD 
and agreement will be rejected unconditionally . 

Duly filled tender with all enclosure and 
superscribed with Tender number and date , on cover, 
should be addressed to Principal , Maharaja s 
Technological Institute , Thrissur. The details of 
equipments will be obtained along with the tender form . 


Govt. Polytechnic College , 
Vechoochira , 
Pathanamthitta, Pin -686 511. 


( Sd .) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


- [ നമ്പർ 3/ 2018 - 19 ) 


നമ്പർ സി 1631/ 2018( 5) . 


2018 ഡിസംബർ 12. 


- തൃശ്ശൂർ, മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ 
വർഷോപ്പിലേക്ക് MIG/ MAG Welding Machine (ഒരെണ്ണം) 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 2,00,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 448. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 224 . 

തപാൽ വഴി - 498. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 10 - 1- 2019, 3 മണി. 

- ദർഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11 - 1- 2019, 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11-1- 2019, 
2 . 30 മണി. 


Maharaja s Technological Institute , 
Chembukkavu , Thrissur- 680 020. 


( Sd .) 
Principal. 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


| [ നമ്പർ 2/2018 -19) 
നമ്പർ സി - 1631/2018(4 ). 

2018 ഡിസംബർ 12 . 
- തൃശ്ശൂർ മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ 
കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിലെ വിവിധ ലാബുകളിലേക്ക് 
ലാപ്ടോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 4, 89,300 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,120. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 560. 

തപാൽവഴി - 1,170. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ നയുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 10 - 1- 2019 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 11-1- 2019, 2 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 -1-2019, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിനങ്ങളിലും 10 മണിമുതൽ 4 മണിവരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ 
ആഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. കേരള 
സർക്കാരിന്റെഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ 
ഫാറങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫാറത്തിന്റെ വില പൊതുമേഖല ബാങ്കിൽ നിന്നും 
എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റാ യി ടെണ്ട റി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ രേഖകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ, 
തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറിലാക്കി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 
തൃശ്ശൂർ, ചെമ്പുക്കാവ്- 680 020 എന്ന മേൽ വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ 
അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 200 വിലയുള്ള 

കേരള മുദ്ര പ ത ത്തിൽ പാഥ മിക കരാർ പ്രതവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിര ക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form 
10 -1 -2019 , 3 p . m . 

Date and time of receipt of duly filled tender form — 
11-1 -2019 , 2 p . m . 

Date and time of opening and verifying of tenders — 
| 11- 1- 2019 , 2.30 p. m . 

Cost of tender form should be remitted either in cash 
or by Money Order. Tender form can be obtained from the 
Principal, Maharaja s Technological Institute , Thrissur from 
10 a.m . to 3 p . m . on all working days. 

Tender forms are not transferable . Cheques , Drafts 
etc . will not be accepted as the price of tender form . 
Tender form should be enclosed with EMD , which is 1 % 
of PAC amount and an initial agreement to be signed 
in the Kerala Stamp Paper worth 200 . Tender without 
EMD and agreement will be rejected unconditionally. 

Duly filled tender with all enclosures and 
superscribed with tender number and date , on cover , 
should be addressed to Principal, Maharaja s Technological 
Institute , Thrissur. The details of equipments will be 
obtained along with the tender form . 

LIST OF ITEMS 


Name of Items 


Quantity 

(Nos. ) 


- No. 


Laptop 
Scanner 


- 


2 


Visual Presenter 
LCD Projector 
24 port Giga Bit switch 
Wall Mount Rack U -4 mm 


9 


Maharaja s Technological Institute, 
Chembukkavu , Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


| [നമ്പർ 02 / 2018] 


[ No . 2/2018 - 19) 


No. C -1631/2018(4 ). 12th December 2018 . നമ്പർ എ - 94 / 2018. 

2018 നവംബർ 7. 
Sealed competitive tenders are invited for the 2018-19 സുൽത്താൻ ബത്തേരി ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്ക 
supply of Laptop and allied Computer accessories for ളിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകളിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്ന 
Maharaja s Technological Institute, Thrissur . 

തിനു വേണ്ടി സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു 
PAC - 4, 89 , 300. 

കൊള്ളുന്നു . 
Cost of tender form (Inclusive of GST): 

ടെണ്ടറിന്റെ ഉദ്ദേശ തുക - 3,11,268 . 
Original - 1,120 . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
Duplicate — 560 . 

ഒറിജിനൽ- 735 
By Post - 1 ,170 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 472 
Gaz. No . 1/2019/DTP (Stores Purchase ). 
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1st JAN . 2019 ] 


STORES PURCHASE 


ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 12 - 2018 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

- ടെണ്ടറുകൾ സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 1- 2019, 4 മണി. 


[ No . 1/2018] 


ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 1- 2019 , 11 മണി. 


എൻ. ബി . 

1. ഉപ കരണങ്ങളുടെ വിശ ദ വി വരം ദർഘാസ് 
- ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
2. നിരതദ്രവ്യം ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
3. - 200 - ന്റെ മുദ്രപ ത ത്തിൽ ഉടമ്പടി അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ എ - 486 / 2018 . 

2018 നവംബർ 7. 
2018 - 2019 സുൽത്താൻ ബത്തേരി ടെക്നിക്ക ൽ 
ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് ഹെൽത്ത് ക്ലബ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനാ 
വശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടറിന്റെഉദ്ദേശ തുക-- 1,28 ,300. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 472. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 236. 
ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 12 - 2018, 3 മണി. 

- ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 1- 2019 , 4 മണി. 


[ No . 2/2018 ] 


No. A / 94/ 2018. 


7th November 2018 . 


Sealed tenders are invited for the supply of Furniture 
for various sections of Government Technical high 
School, Sulthanbathery as per the list of items attached in 
annexure I. 

| Estimate Cost _ 3,11, 268. 


ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 1 - 2019 , 11 മണി. 


എൻ. ബി . 
1. ഉപ കരണങ്ങളുടെ വിശ ദ വി വരം ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
2. നിരതദ്രവ്യം ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
3. - 200 - ന്റെ മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ ഉട മ്പടി അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


| [ No. 1/2018] 


Cost of tender form : 

Original — 735. 

Duplicate — 472 . 
Last date and time of sale of tender form 
27-12 -2018, 4 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
14- 1- 2019 , 4 p. m . 

Date and time of opening of tender 
15-1 - 2019 , 11 a. m . 
EMD — 1 % of the total cost of the articles tendered 

rounded to nearest rupee. Agreement to be 
executed and signed in Kerala Stamp Paper worth 
not less than 200 . 


No. A / 486/ 2018. 


7th November 2018 . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments for health club of Government Technical 
High School, Sulthanbathery as per the list of items 
attached in annexure I. 

Estimate Cost - 1,28, 300 . 


ANNEXURE - I 


List of Furniture with Specification 


SL. 


Name of Items 


Quantity 


| No. 


Cost of tender form : 

Original - 472 . 

Duplicate — 236 . 
Last date and time of sale of tender form 
27 -12 -2018 , 4 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
14-1-2019, 4 p . m . 

Date and time of opening of tender 
15 - 1- 2019 , 11 a . m . 


1 


2 Nos. 
25 Nos. 
25 Nos. 


Steel Book Shelf ( 4) Compartment 
- 165x83x30cm - 20G 
Hardwood Bench ( 4 legs) 180x30x45cm 
Hardwood Desk 180x42 .5x75cm 
Wiring Board Softwood 
- 120 cmx90cmx2cm 
Hardwood Work bench 

240x120x80cm , 
4" x4" square leg, 2" thick plank top 


10 Nos. 


5 


) 


EMD - 1 % of the total cost of the articles tendered 

rounded to nearest rupee. Agreement to be 
executed and signed in Kerala Stamp Paper worth 
not less than 200 . 


2 Nos . 


788 
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STORES PURCHASE 


( 1) 


(2 ) 


ANNEXURE I. 
List of Furniture with Specification 
Name of Items 

Quantity 


4 Nos . 


3 Nos. 


Sl. 
No . 
(1 ) 


1 No. 


(3 ) 


2 Nos. 


4 Nos. 


1 No. 


6 Nos. 


1 
2 
3 
4 
5 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


Push Up Stands 
Jump Rope 
Tread Mill 
Stationary Bike 
Adjustable Bench 
Flat Bench 
ABS Curl Bench 
Pull Up Bar 
Flat Bar 
Curl Bar 
Weight Lifiting Bar , 2 Inches 


(2) 
Dumbbell ( 1kg) 
Dumbbell ( 2kg ) 
Dumbbell (3kg) 
Dumbbell (5kg) 
Dumbbell (6kg) 
Dumbbell (7.5kg) 
Weight Plate (2 .5 ) 
Weight Plate (5) 
Weight Plate ( 10 ) 


4 Nos. 


4 Nos . 


3 Nos . 
1 No . 
1 No . 
3 Nos. 


4 Nos. 


2 Nos . 


2 Nos. 


1 No. 


7 
8 
9 


8 Nos . 
6 Nos. 


4 Nos . 


Govt. Technical High School, 
Sulthanbathery . 


(Sd.) 
Superintendent. 
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